أ 
أله 


الابالانى الكميا العلل 
ات اراد كار 
اللا ناكا اكيمياء العضودة 


27 هل 8 5 9 5 5 00 5 1 0 و 6 

فامًا («َبَرُ قَرْهُسُ جُفَاهٌ ونا ما بف إن قنيلثك فزن كزان شرك (دّ (لؤنتان 
5 (17)الرعد 

الأخوة والأخوات معلمى الكيمياء وطلاب المرحلت الثانويت نضع بين أيديكم رؤيتّ جديدة لمرحلت نعتقد أنها 

السبيل الوحيد لخروجنا من أزمتّ التعليم فى مصر . وكعادة مؤسستّ الشامل ورؤيتها فى النقد البناء والمساهمت 

فى .تقديم كل ماهو جديد نطرح أحدث اصدارتنا بمنهج الكيمياء للصف الثالث الثانوى برؤيت غير تقليديت 

بمفهونا المعتاد بحيث تخدم الطالب دراسياً والمعلم مهنياً وتكون مجالاً خصبا لتبادل الحوار والخبرات البناءة 

....من خلال بعض الأسئلّ الغير نمطيت والتى أغلبها مترجمتّ لتمهد لنا الطريق نحو الإبداع والإبتكار المقنن 

والذى تضبطه معايير العلميتّ التعليميتّ التى اقرتها الوزارة وتصحح له المسار ليكون اساساً ثابتاً يمكن البناء عليه 

...بعيداً عن الخيال الجامح الغير مسئول والذى لا يضمن استقراراً أو ثقت من حولنا بنا .... 

حفظ الله مصر وحفظ شعبها ووفقنالما يحبه ويرضاه 


(سرة لكرج (لشامن 
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يكون ترتيبها حسب حالة تأكسد العنصر الأنتقالي في كل منها :- 
0 4 


© © > 2ص > 4م > 


> له > 1[ > 60 


8 
© م > © > هر > 4 
(© 8ه > © > 4م > ط 


> عنصران «رد من العناصر الانتقالية . عدد الأوربيتالات النصف ممتلنة في كل منهما يساوي عدد الإلمكترونات 


التي يمحكن لعنصر يضاف إلي مصابيح أبخرة الزنبق أن يفقدها ‏ فإن بز يوجدان في المجموعات 
00 7118 - 1/8 
ب) 1178 - 18 
7١8 ©‏ -111/آ 


1118 - 1/111 )( ' 


١‏ الشامل فى الكيمياء 


©»©6©6©6©©6©© 


العناصر الانتقالية 


<> أي الأشكال البيانية الأتية يعبرعن العلاقة بين : حالات التأكسد المختلفة للفانديوم وجهود التأين المتتالية له 


جهد جهد 
١‏ 0 . 
حالات التأكسد حالات التأكسد 
جهد جهد 
التأين التأين 
حالات التأكسد حالات التأكسد 


<> إذا علمت أن : في أحد التفاعلات كانت طاقة تنشيط التفاعل الطردي بدون عامل حفاز - 01::/ي! 250 , 
وعند استخدام العامل الحفاز كانت طاقة تنشيط التفاعل الطردي - 7::01/ج1 200 , وكان التغير في المحتوي 
الحراري لهذا التفاعل - 1/71:01 250- فإن طاقة تنشيط التفاعل العدكسي الغير محفرٌ - 0ط 


1م«د/ي! 450 
(ب) آمسرو! 250 
(ج) 01«مد/وا 300 
(ن) اموا 500 


(:> عنصران «ر , 1 الاول يقع في الدورة الثالثة والثانى من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي وكلاهما يحل 
محل هيدروجين الماء بعنف أي من الاختيارات الآتية يعبر عن بر , 1 على الترتيب 
(أ) الصوديوم والسكانديوم 
(ب) الكروم والصوديوم 


ج02 السكانديوم والماغنسيوم 


(د) البوتاسيوم والكروم 


الشامل فى الكيمياء 1 


<> أي الاختيارات الآتية يعبرعن أحد التفاعلات الكيميانية الطاقتّ 
المعبرعنه بالشكل المقابل : 


() طاقن تنشيط التفاعل الطردي أكبر من طاقيّ تنشيط 

التفاعل العكسي 

(ب) طاقت تنشيط التفاعل الطردي تساوي طاقن تنشيط< الزمن 

التفاعل العكسي 

(ج) طاقد تنشيط التفاعل العكسي أكبر من طاقيّ تنشيط التفاعل الطردي 

() التفاعل لا يتغير فيه المحتوي الحراري للمتفاعلات والنواتج 
22> أي من المركبات الآتية لا يمكن الحصول عليه بالتفاعلات الكيميانية العادية : 

0 بانءى (ب) ب( 50),رع1/1 © ,1:0 (5) جميع ما سبق 
<> ثلاثة عناصر 4,8,0 

العنصر 4 عنصر انتقالي له حالة تأكسد وحيدة . 

العنصر 8 يستخدم أحد مركباته كمبيد للفطريات . 

العنصر) يزيل لون محلول كبريتات النحاس || عند غمس قَصْيبٍ منه داخل المحلول . 

أي الأختيارات الآتية صحيح لكل من :) ,4,8 

(1) 4 يستخدم 2# جلفنة المعادن . 

(ب)8 له أعلي حالي تاكسد بين العناصر الأنتقاليت. 


©) 0) هواحد فلزات العمليّ ويقع 2 الدورة الخامست. 


© جميع ماسيق . 
29> أي من الأختيارات الأتية يعبرعن التركيب الإلكتروني الخارجي لعنصرين يتشابهان في الخواص الكيميانية : 
600 346 ,462 * 346 , 452 (ب) '34 ,2و4 * 345 , 452 ظ 
(ج) 345 ,2و4 * 346 , 457 () 345 ,2و4 * 341 , 2و4 ْ 
ددا اي ل ا ل ل ل لكك ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ا لاا ال 
الشامل فى الكيمياء 


<> عنصر ()3) تحتوي ذرته علي 10 أورنيتالات تامة الامتلاء و 3 أوربيتالات نصف ممتلئة فإن 0 


(0) احد مركباته يستخدم كمبيد للفطريات . 

() أحد مركباته يستخدم 2 تنقييّ مياه الشرب . 

3) أحد مركباته يستخدم 4# صناعّ مستحضرات الحماينّ من أشعيّ الشمس . 
(د) أحد مركباته يستخدم كصبغتّ 2 صناعتّ السيراميك . 


> تتشابه حالات التأكسد للعنصر الأنتقالي في مركب 


,7,0 - رامين (9) ,1:0 - ,250 
© ,50ع7 - ب 11:0 () بانءد - ر( 82,)50آ1 
72> أربعة مركبات ,4,8,0 
4 : كبرينات حديد 8 : كلوريد الخارصين 
: أكسيد الكروم : كلوريد السكانديوم 
أي من المركبات الآتية يمحكن أن تتشابه فيها حالات العنصر الانتقالي : 
00 ررق (ب) ,م1 © طرق (5) أءج صحيح 


> عنصرمن عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي يمكنه فقد عدد من الإلكترونات يساوي عددالأوربيتالات 
النصف ممتلنة في ذرة الفانديوم , وعدد حالات تأكسده يساوي عدد حالات تأكسد عنصر يستخدم في جلفنة 
المعادن . أي الاختيارات الأتية يعبر عن هذا العنصر : 
(أ) يستخدم 4 هدرجتّ الزيوت . (ب) جميع مركباته بارامغناطيسيت. 
©) يشبه الحديد 2# خواصه المغناطيسيت. ١‏ (د) يدخل 2# صناعنّ مصابيح أبخرة الزئبق . 
50> أدرس الشكل المقابل ثم أختر: قيمة 4 تساوي : 
(0 111+100 
(ب) 411 


411-100 © 


الطاقىرم 


رد) 700-411 


13 


أدرس الشكل البياني ثم أجب : 


3|] نوع التفاعل لل 000000000000 هته صلم ف م 1ل‎ -١ 
0 ماص للحرارة (ب) طاردة للحرارة‎ )( 
قيمة طاقة التنشيط بعد أستخدام العامل الحفاز تساوي ش52‎ ' 
150 (ي) 1 180 © [1 180 () ل1‎ 100 1[ 0 
؟ 177 للتفاعل بإشارة اا‎ 
موجبت (ب) سالبت‎ )( 


27 أي الأختيارات الآتية يعبرعن عنصر يستخدم في مجال طب الأسنان : 


27> ثلاثة عناصر 7 ,/ ,]2 من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي : 
(20)لا يعتبر من العناصر الانتقالية (:) نتشابه خواصه المغناطيسية مع الحديد . 
(2) يستخدم أحد مركباته دكصبغة في صناعة السيراميك . 
أي الاختيارات الأتية صحيحة : 
٠ )0(‏ يزيل لون محلول كبريتات النحاس عند غمس ساق منه داخل المحلول . 
(ب) 7 يستخدم آأحد مركباته كعامل حفاز عند تحضير حمض عضوى أحد أملاحه تستخدم كمادة 
حافظت لمعظم الأغديي. 
©) بر تحتوي ذرته علي 12 أوربيتال تام الامتلاء . 


0 جميع ما سبق صحيح . 


الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


<> أي الأختيارات الآتية صحيح بالنسبة لتفاعل : 
(1) 417 - طاقجّ تنشيط التفاعل العكسي - طاقيّ تنشيط التفاعل الطردي 
(ب)477 - طاقد تنشيط التفاعل الطردي + طاقن تنشيط التفاعل العكسي 
©) 427 - طاقج تنشيط التفاعل الطردي - طاقن تنشيط التفاعل العكسي 
(47105 - طاقت تنشيط التفاعل الطردي عندما تساوي طاقن تنشيط التفاعل العكسي 
أي من أزواج المركبات الأتية يسبب انحراف المؤشر بنفس المقدار تقريباً عند وضعه عند النقطة 16 
(1) سكيروتات الخارضين د كيريتات اتحديد 111 5 
(ب) كلوويد الخديد 111 -. كبريتات متحتيز 11 
©) ثاني أكسيد التيتانيوم - ثاني أكسيد المنجنيز 
() أكسيد كروم 11- كلوريد كويلت 11 
<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح إذا كان المحور الرأسي يعبر عن العزم المغناطيسي : 


عم للء 


56001 110 لم750 ,0 
0 أن)ء] 0 رأنكن 


22> 00 01ظ1 
أكسيد النحاس يتصاعد غاز ثاني أكسيد الحكربون وبخاراماء . 


أي الألوان الأتية تعكون طاقته كافية لإثارة الإلكترونات المفردة في ا مستوي ' 
الفرعي 0 للنحاس في جزينات كبريتات النحاس بعد تصاعدالغازين ش 


(0 الأزرق (ب) البرتقالي (ج) الأحمر (5) الأصفر 


سس سوج واكك 


ا ممظص 


2< عدد السلاسل الأنتقالية يساوي عدد تأكسد العنصر الأنتقالي في المركبات الآتية ماعدا : 


(0 ,1:0 © ,امع 2 كا () اميا 

72> عدد أزواج العناصر التي يتساوي عدد الإلكترونات المفردة لذارتها من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي يساوي 
0 5 © 4 © 3 © 2 

> تتشابه حالات تأكسد العنصر الأنتقالي في جميع المركبات الأتية ماعدا : 
0 ,150 5ك © 00 () ,17,0 


أربعة عناصر 2 , بز , غ1 , 117 
17 : حدوث ظاهرة الخمول الكيميائي لذراته جعلت له أستخدامات عديدة . 
ا : يحكون مع الألومنيوم سبيكة تمتاز بالخفة والصلابة . 
: تضاف نسبة ضئيلة منه إلي الصلب لجعله قاسيا ومقاوما للتأكل . 
7: لا يسبب لجسم الانسان أي تهيح والجسم لا يلفظه . 
أخترالمناسب مما يلي : 


. يستخدم في مجال صناعة السيارات‎ -١ 


0 © بر 42 ( 2 
' يستخدم في مجال طب الأسنان . 

0 2 © ا © بر رك 87 
"- يستخدم في مجال صناعة الطائرات . 

0 رس 45 © 2 © ع 
ع تطلي به أعمدة الإنارة . 

00 (© 2 © رك بر 


(> تقع السلسلة الأنتقالية الأولي في الدورة التي تتشابه رقمها مع عدد الأورييتالات النصف ممتلئة في عنصر .... 


(1) الحديد () الكوبلت ©) الكروم (ك) التيتانيوم 


العناصر الانتقالية 4لا 


22 أربعة عناصر من عناصر الساسلة الانتقالية الأولي ينتهي التركيب الإلكتروني لكل منها كما يلي : 


وس وس الس سس لكك اك كناكم 
347 , 46 


أي من هذه العناصر يمحكن استخدامه في صناعة المغناطيسات : 


(0 7 , 11 فقط ©) 7 , /710 , رفقط 
© برر, 7 , ل فقط ( 7 ,بر , خ, وآ 
> يتساوي عدد الأورييتالات النصف ممتلنة في أيونات العناصر الأنتقالية الأتية ماعدا : 
,1:0 5 © ,0ب () ,17,0 


عنصر أنتقالي «رفي حالة التأكسد (+1) له تكون مركباته غير ملونة , بينما في حالة التأوكسد 
(+2) تكون مركباته ملونة . أي العبارات الأتية صحيحة بالنسبة للعنصر بر 
() تحتوي ذرته علي 14 أوربيتال تام الامتلاء . 
(7) أقصي عدد تأكسد له لا يتعدي رقم مجموعت. 
2 لا يوصل النيار الكهربي بصورة جيدة . 
(2) يكون مع الذهب سبيكت بنيتّ 


40 مركب يدخل في صناعة مستحضرات الحماية من أشعة الشمس فإن عدد الأورييتالات تامة الأمتلاء لأيون 
العنصر الأنتقالي فيه يساوي ظ21 


0 12 © 11 © و © 20 


(9» عنصران 8 , 4 من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي جميع مركباتهم ديا مغناطيسية , والمحاليل المانية 
لمركباتهم غير ملونة . آي الاختيارات الآتية يعبر عن موقع العنصرين في الجدول الدوري . 


11555 


الا 2 


<> يستخدم المرركب المستخدم كعامل حفاز في تحضير حمض البنزويك في 5000 
' (1) صناعت السيراميك والزجاج 
(ب) صضتاغة مم تحضرات الخفايج من اشع الشمس 
(ج) صناعت عبوات المشروبات الغازيت 
(© صناعتٌ الأسلحى 


:> عنصر من عناصر الساسلة الأنتقالية الأولي يحتوي المستوي الفرعي الأخير له علي أربعة الكترونات مفردة 
وتحتوي ذرته علي 11 أوربيتال تام الامتلاء . 


أي الاختيارات الأتية لا يعبر عن العنصر : 
(أ) يفضل استخدامه 2 صورة سبائك . 
(ب) أقصى حالت تأكسد له (3+). 
3) عند ادخال الكربون بين ذراته تتحسن خواصه . 
() درجت انصهاره منخفضت. 
> العنصر ()3) الذي يستخدم في دباغة الجلود ويكون له جهد تأين مرتفع جدا بداية من 227 
0 1 © 6 © .ا 16 
6 ,8 , 4 ثلاثة عناصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي 
العزم المغناطيسي للعنصر 4 في حالته الذرية أكبر من العزم المغناطيسي للعنصر 7 فى حالته الذرية . 
© جميع مركباته غبر ملونة بالرغم من أنه في الحالة الذرية له خواص مغناطيسية . 
أي الاختيارات الأتية صحيحة : 
() 4 عدده الذري 24 , 8 عدده الذري 28 
(ب) © عدده الذري أكبر من العدد الذري لكل من 8 , / 


© 8 عدده الذري 26 , 4 عدده الذري 22 


© ات اد : 
79> عند اضافة قطرات من ,1,07,0 إلي .......... تتغير طبيعية السائل . 
(0) البروبانون ١‏ (ب) كبريتات حديد 11 (ج) الإيثانول () بءج معا 
ل سس دس سس سس سس يس بيس سس سسا ”ا 
آندنة. يرن 


الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


92> عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي في حالة التأهكسد )+١(‏ تكون مركباته ملونة , وذرته تحتوي 
علي أورييتال واحد نصف ممتلئ فإن : 
(أ)أحد مركباته يستخدم ث2 تنقيه مياه الشرب . 
(ب) أحد مركباته يستخد 4# صناعيّ طائرات الميج المقاتلي . 
(ج) أحد مركباته يستخدم فس صناعنّ سبائك عبوات المشروبات الغازيت . 
(د)هذا العنصر لا يعتبر من العناصر الانتقالينَ. 


»> عنصر ()0) تحتوي ذرته علي ستة أورييتالات تامة الامتلاء وأورييتال واحد نصف ممتلئ فإنه يستخدم 


لتحكوين سبائك مع 2171 
() الكوبلت ١‏ (ب)التيتانيوم 7ج) المنجنيز (د)بعج معا 
<:»> عدد الأوربيتالات النصف ممتلنة في أيون العنصر الانتقالي للمركب المستخدم في عمل الأصباغ يساوي عدد 
الأورييتالات النص ممتلنة في ذرة 227 
(0) الكوبلت (ب) التيتانيوم (ج) الحديد (ه) الكروم 
<> أي من العناصر الأتية أو مركباتها يستخدم في مجال صناعة الأغذية : 
(0) بنزوات الصوديوم 
(ب) الكوبلت 
©) الخارصين 
(د) أءب معاً 
<> أي من أزواج العناصر الأتية لا يتساوي في عدد الأورييتالات النصف ممتائة : 
00 7 , م 
(© 11 ,1لا 
(ج) 201 , لان ١‏ 
(د) نن) ,ع3 ' 
42 أي من العناصر الأتية أو مركباتها تسخدم في مجال الطب : ظ 
5) الكوبات ١‏ ©)الحديد (ج) التيتانيوم © جموماسيق 2 2 


1 


02> أي من الأشكال البيانية الأتية يعبر عن العلاقة بين : 
الكثافة والكتلة لعناصر السلسلة الانتقالية الأولي . 


الكثافة 
الكثافة 


الكتلة الذرية الكتلة الذرية 


7 
ْ 


الكتلة الذرية الكتلة الذرية 
2 © 
02> أي من الأختيارات الأتية يدخل في صناعة البطاريات : 
(1) البولي ستيرين 7) النيكل (ج) الكوبلت () جميع ماسبق 


09> أربعة مركبات 2 ,0 , 8 , 4 


الل م للا الل كك الا ا 


يكون ترتيبها حسب العزم المناطيسي هو : 
600 60> 4 > 8 > ص (©8 > « > مم >6 
© « > 8 >© >م () م > © >4 > 8 
72> تتشابه المركبات الآتية جميعا في العزم المغناطيسي ما عدا : 
١‏ () ,ل( 50)ء] 
ظ (ب) اراز 
' (©) ,2/110 
ظ © 1220 
١‏ دسددةة ‏ ال جا ير و وي و ل ل ا ا ل ل ا 00000 


العناصر الانتقالية | 


<) عنصرلا يستخدم أحد مركباته كعامل حفاز في تعضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس 
أي العبارات الأتية صحيحة بالنسبة للعنصر ]2 : 
60 يستخدم شك زراعن الأسنان والمفاصل الصناعيي. 
(7) تحتوي ذرته علي أربعت إلكترونات مفردة . 
جم عدد الالكترونات المفردة بذرته - عدد الإلكترونات المفردة 2 ذرة الكويلت . 
تستخدم سبيكيّ منه مع الألومنيوم 2 صناعيّ عبوات المشروبات الغازيت. 
<> كل من (الكوبلت - النيكل - البولي ستيرين) يمكن استخدامه في مجال : 
0 الطب © صناعيّ البطاريات 
2 صناعيّ عيوات المشرويات الغازيي © صناعيّ الطانرات 


:)> أحد الأكاسيد صيغته العامة 1,0 أي العناصر الأتية لا يمكن أن يعبرعن / 


(1) السكانديوم. ‏ 2) الحديد. ©) الكروم . (5) الخارصين . 
أي المركبات الآتية يستخدم كمبيد حشري ”5 
رأ 21م (©) كبريتات نحاس 11 ©) كبريتات المنجنيز 2 (3)أ: بمعاً 
<> يمكن استخدام مركبات خامس أكسيد الفانديوم . كلوريد الحديد 111 , وثاني أكسيد المنجنيز 
كعوامل حفز مثالية لآن : 


() .4 الحديد يستخدم إلكترونات المستويين الفرعيين 34 , 45 فى تكوين روابط مع جزيئات المتفاعلات . 
© الفانديوم يعمل علي تقليل طاقيّ التنشيط . 
©) المنجنيز يزيد من فرص التصادم بين جزيئات المتفاعلات . 
(ك) جميع مع سبق. 
(( أي من المركبات الأتية يمكن أن ينجذب للمغناطيس بشكل أكبر : 
(أ) كبريتات حديد 111 
() ثاني أكسيد التيتانيوم 
2 كبريتات النحاس [[1 
© ثاني كسيد المنجنيز 


العا ههه 5ه 


<67 أي من الاختيارات الأتية يعبر عن صلابة عينة من الأنومنيوم بعد اضافة نسبة من التيتانيوم اليها 


الصلابة الصلابة 1 
نحة 71 نسبة 1 نسبة 71 نسبة 71 
4 © 2 ك 
<> ادرس العمليات الكيميانية الأتية : 
)1( 2/1750 < ,و( ,50) ينار 
)2( رآناء1 < ,اناع1]1 
أي الاختيارات الآتية صحيح : 
(1) العمليات 1.2 سهليَ الحدوث . (ب) ا يسهل حدوة 1 :وتصعب حدوت 2 
(ه) مصضغب:حدوة ل »وسيل حدوت 2 © العمليات 2.1 صعب الحدوث. 


40 أدرس المركبات الأتية ثم اخترالإجابة الصحيحة : 


اا ابر | همه طم هم طم ه© طم ه85 ط| 4ه 


أي من المركبات السابقة لا تتعدي فيها حالة تأكسد العنصر الانتقالي رقم مجموعته : 


69 اوت د" (© 2,8 ,6,4 

9 8م ,© ,8 ( 8,8 ,4 ,1 
(7> أي من المركبات الآتية يمكن أن يشارك في تفاعل كيميائي : 

0 آء5 5 09 01 1101 
»4 عدد العناصر الانتقالية في الدورات الثالثة والرابعة والخامسة يساوي ع 
07 ©3106 © 27 

18 )( 20 © 


- © 
0 


العناصر الانتقالية 1 


<> أي من المركبات الأتية غير ملون : 


11 خيريتات حدف ]| (7) كلوريد المنجنيز‎ )١( 
أكسيد الكروم 11 (© كبريتات الخارصين‎ )© 


(ز:» عنصر (7) تحتوي ذرته علي تسعة أوربيتالات تامة الامتلاء . وسنة أوربيتالات نصف ممتلئة . 
أي الاختيارات الاتية لا يعتبر صحيحا بالنسبة للعنصر (2) 
(0) أحد مركباته يستخدم 2 الكشف عن تعاطي السائقين للكحولات . 
(©) العزم المغناطيسي لذرته يساوي العزم المغناطيسي لذرة عنصر تستخدم سبائكه مع الألومنيوم 4 صناعت 
عبوات المشرويات الغازيي . 
©) يستخدم أحد مركباته للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكبريت . 
(2) يصداك الهواء . 


22> عنصر 8 من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي ولايعتبر عنصر انتقالي فإنه لا يكون أي المركبات الآتية 
ماعدا : 


10,0 © ,0 © 10 ( ,0را 
<> أي من المركبات الأتية لا يكون فيه المستوي الفرعي (4) لأيون الحديد نصف ممتلئ 


0 رامع (ي) ,0ع ©) ,( 50)ءم () ,(011)ء1 
<> أي من الأيونات الأتية لها نفس العزم المغناطيسي : 
0 4 - 2+ ]بار © 3+ 90 - 21:2 (ج) تخيرن0 3+مرعم © كبر - 00142 


«:> يمكن فصل برادة الحديد من برادة الخارصين بسهولة لأن : 
(1) الحديد والخارصين من العناصر الانتقاليي. 
(ب) المستوي الفرعي 34 تام الامتلاء ف أحداهما بينما 2 الأخر يكون غيرتام الامتلاء. 
2 كل منهما يوجد 2 مجموعي محدلفن من مجموعات الجدول الدوري . 


() 1 . ب صحيح. 


2229 


<> أي التفاعلات الآتية يمكن حدوثه : 


لكا د 
© ,(,70)ءاجرز ,010)ء18 () ,11:0 + ,1:0 
42 أدرس الشكل المقابل الذي يعبر عن أحد التفاعلات قبل وبعد استخدام عامل حفاز إذا علمت أن طاقة تنشيط 
التفاعل المحفز - 17/201 250 فإن طاقة تنشيط إلا 
التفاعل بدون استخدام عامل حفاز - ......... كيلو جول / مول 
(0 380 (© 70 
© 450 () 320 
اتجاه التفاعل 
<> العنصر الذي يسبق عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي ويقع في نفس الدورة تحتوي ذرته علي ......... أروييتال 
تام الأمتلاء . 
1100 (©) 12 © 15 10 


22> أربعة أنابيب تحتوي نفس كمية المياه أضيف إلي كل منها كتل متساوية من الخارصين والنحاس والحديد 
والسكانديوم وبوضع عود ذقَاب مشتعل عند فوهة كل من الأنابيب الأربعة . 


في أي من الأنابيب الأربعة يمكن ملاحظة توهح عود الثقاب بشكل أسرع . 
00 م © 8 2 4 
02> أي العناصر الأنتقالية الأتية هوالأكثر نشاطا : 
469 عنصر تحتوي ذرته علي 15 أوربيتال تام الأمتلاء . 
(©) عنصر تحتوي ذرته علي 10 أوربيتالات تامت الامتلاء . 
©) عنصر تحتوي ذرته علي 12 أوربيتال تام الامتلاء . 


(3) عنصر تحتوي ذرته علي 13 أوربيتال تام الأمتلاء . 


<> ادرس الشكل البياني الذي يعبر عن أربعة عناصر 


5 - 
من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي في الحالة الذرية . 4 : 5 
-١‏ يعبر العنصر (2) عن 1 5 
(0) الخارصين (2) النحاس 3 8 
©) السكانديوم (5) 1 . ب معا العنصر 1 
١ 7‏ 3 11 
"يعبر العنصر (بر) عن ........عنصر من عناصر الساسلة الانتقالية الأولي . 
() عنصر واحد ١‏ #) عنصرين ©) ثلائت (5) أربعت 
" يعبر العنصر (1177) عن 11 
(1) عنص يستكدة اتحى سركاته كدامل حفاز يل صتاف: الفتناظيسات: 
(©) عنصر يستخدم أحد مركباته كعامل حفازي صناعتّ غاز النشادر. 
©) عنصر يمائل الحديد ل قابليت التمغنط 
(5) 1 ءج معا 
العنصر (/ا) يحتمل أن يحكون: 
(1) التيتانيوم (©) فلا ©) الخارصين (د) (1)و(ب) معا 
«<.» ادرس الشكل المقابل : 0 
العنصر 4 يمكن أن يكون . ا 
(0) السكانديوم ©) الخارصين 43 1 
©) النحاس (2) الكوبلت - ا 
»> عنصران 8 , 4 يستخدمان في صناعة عبوات المشروبات الغازية أي : 
العبارات الأتية صحيحة لكل من 2 , 4 : م 2 © 8 4 


() كلاهما من عناصر السلسلرّ الأنتقاليي الأولي . 

(ب) احداهما آيوناته غير ملونتّ» والأخر بعض آيوناته ملونت . 
2) كلاهما من عناصر الدورة الرابعت. 

(5) آحداهما يستخدم 2# صناعت زنبركيات السيارات مع الصلب . 


1 


72> يشذ التوزيع الإلمكتروني لعنصرين : 


(1) احدهما انتقالي والآخر غير انتقالي . 


(ب) احدهما يستخدم 4 دباغتّ الجلود ؛ والآخر لي صناعت الأسلاك . 
2 أحدهما يستخدم ش صناعيّ زنبركيات السيارات ؛ والآخر ث صناعي المفاصل الصناعيي. 
(3) أحدهما يدخل 4 صناعت ملفات التسكين والآخر .4 صناعت الأدوات الجراحية:, 
2> الشكل المقابل يعبرعن جهود التأين المتتالية لعنصر ع[ جهد التأين 
أي الاختيارات الأتية لا يعبر عن أحد أكاسيد هذا العنصر : 
0,0 (ب) ,80 
,10 ( ,20 


حالات التأكسد المتتالية 


«:» ارتفاع درجة انصهار الحديد يرجع إلي : 
(1) ارتباط ذرات الحديد بروابط تساهميت. (2) ارتباط ذرات الحديد بروابط فلزيتّ. 
©) ارتباط ذرات الحديد بروابط آيونيت . (3) ارتباط ذرات الحديد بروابط هيدروجينيت . 
«:» عدد تأكسد النحاس في أحد مركباته الذي يستخدم كمبيد للفطريات يساوي : 
(أ) عدد التأكسد الوحيد للسكانديوم . 
(9) عدد تأكسد المنجنيز 4 برمنجنات البوتاسيوم . 
©) عدد تأكسد الخارصين # كلوريد الخارصين . 
() عدد تأكسد الكروم يذ ثاني كرومات البوتاسيوم . 
:72> عنصر يضاف إلي مصابيح أبخرة الزنبق فإن : 


() جميع مركباته غير ملونت . 


(7) له مركبات ملونتّ وله مركبات غير ملونت . 
©) جميع مركباته ملونت. 


() لا توجد إجابجّ صحيحت. 


7 الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


72> عند غمس ساق من الخارصين في محلول كبريتات النحاس فإنه : 
(أ) يختفي لون كبريتات النحاس بسبب تصاعد غاز الهيدروجين . 
(ب) يحل الخارصين محل النحاس » ويصبح المحلول عديم اللون . 
2 يسبب المحلول خمولاً ظاهرياً للخارصين . 
(5) تحدث عملين أكسدة للنحاس واختزال لأيونات الخارصين : ويكون المحلول عديم اللون . 
<> العنصر الذي تستخدم مركباته كعوامل حفازة في صناعة المفناطيسات والزجاج : 
(0 تحتوي ذرته علي 10 أوربيتالات تام الأمتلاء . 
(ب) يستخدم 2 صناعت سبائك. 
(ج) مركباته عوامل حفز مثاليت . 
(د) جميع ما سبق . 
<> العنصر الذي يستخدم في صناعة سبانك عبوات المشروبات الغازية : 
(1) له أعلي حالت تأكسد بين عناصر السلسلتّ الانتقالييّ الأولي . 
(ب) عدد أوربيتالاته تامتّ الأمتلاء ضعف عدد أوربيتالاته النصف ممتلكت . 
(ج) أيونه الثنائي أكثر استقرارا من أيونه الثلاثي . 
(د) جميع ما سبق . 
<> عنصر انتقالي 4 يستخدم في مجال الطب للكشف عن الأورام فإنه : 
(0) له خواص مغناطيسيت. (ب) ,)4 مركب ملون . 
©) له حالجّ تأكسد .)١+(‏ (ه) أب معا. 
<> سبيكة تستخدم في صناعة ملفات التسخين فإن العناصر المكونة لها : 
(1) يشد التوزيع الالكتروني لأحدها. 
أحدها نشط كيميائياً إلا أنه يقاوم فعل العوامل الجويت . 
(ج) يستخدم أحدها كعامل حفاز ؤي هدرجدّ الزيوت . 


(د) جميع ما سبق . 


الهس 5 


<> 4,8,0 ثلاثة عناصر السلسة الأنتقالية الأولي . 


عدد الأوريتالات النصف ممتلنة للعنصر 4 في حالته الذرية تساوي ثلاثة أضعاف عدد الأوربيتالات النصف 
ممتلنة للعنصر 7 في حالته الذرية , وعدد الأورييتالات النصف ممتلئة للعنصر") تساوي نصف عددها للعنصر 
4 أي الأختيارات الآتية يعبر عن أستخدامات 4,8,0 في المجالات المختلفة . 


ا[ ©  [‏ © [| © | © ا 
1 28 | «دباغةالجلود | هبيد للفطريات | الأسلاكالكهربيت | صناءةالطائرات | 


:»> مركب (2)ينتح من التحلل الماني للسكروز يمكن الكشف عنه باستخدام : 


() كبريتات نحاس لامائين . (ب) محلول فهلنج . 


(ج) ماء الجير. () جميع ما سبق . 


«:»> أدرس الشكل البياني ثم أجب : 


الكتلة الذرية 


العدد الذري لعناصر السلسلة 
الانتقالية الأولي 


النقطة (4) تعبرعن عنصر ينتهي بالتركيب الإلكتروني : 


لير 


(0 51م , "'4» (11-1) (ب) 52 ,48 (1-1) 
(ج ف (1-1), أوار () تك (0-1) , قوم 
(0» مرهكب 1201 : 
(أ) بارا مغناطيسييّ - غير ملون (ب) ديا مغناطيسيتّ - ملون 
(ج) بارا مغناطيسييّ - ملون (د) ديا مغناطيسييّ - غير ملون 
ان سس م سس 0000 وورقييول فى الكيهياء ا 


(7> عنصر من عناصر الساسلة الأنتقالية الأولي يستخدم أحد مركباته كعامل حفاز لأكسدة المركب الناتح 
من تفاعل فريدل. كرافت . أي العبارات الآتية تعبرعن هذا العنصر : 


(1)العزم المغناطيسي له يساوي عدد مستويات الطاقيّ الرئيسيتّ تامنّ الأمتلاء 2 ذرته . 


5 
(ب) العزم المغناطيسي له أكبر من عدد مستويات الطاقتّ الرئيسييّ تامتّ الأمتلاء يك ذرته . 
(ج) العزم المغناطيسي له أقل من عدد مستويات الطاقيّ الرئيسييَ تامنّ الأمتلاء 4 ذرته . 


(3) العزم المغناطيسي لذرته منعدم . 


< العزم المغناطيسي لأيون الحديد في مركب ,201 1يساوي 0 
40 5 © 3 () 5 
<> عدد مستويات الطاقة الرئيسية تامة الأمتلاء في ذرة أحد عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي والذي يستخدم 
في جلغنة المعادن يساوي عو 
0 2 (ب)3 )4 1 
<:) أي الأيونات الآتية غير ملون : 
00 2خماز (ب)3*من0 (ج) تخمر] (د) تمي 


8 عنصران من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي , كل منهم له مرهكبات تستخدم كعوامل مؤكسدة 
أي الأختيارات الآتية صحيحة : 
(0) 4,8 لهما مركبات تستخدم كمبيدات للفطريات . 
(7) 4,8 لهما أعلي حالتي تأكسد من بين عناصر السلسلت الأنتقالينّ الأولي . 
(©) 8,كق يك حالتيهما الذرييّ لهما نفس عدد الإلكترونات المفردة . 
(د) 4,8 جميع مركباتها غير ملونت . 

أي الأيونات الآتية يوجد في مادة بارا مغناطيسية : 
راز ' 
© تمد ظ 
:11 ' 
212 ظ 


أدرس التفاعل الآتي : 
11 + 114,0 جه 8,0 + 2114 
و0 
أي من الأختيارات الآتية يعبر عن التركيب الإلكتروني الأخير لأحد عناصر السلسة الأنتقالية الأولي والذي 
يشبه الصوديوم فى تفاعله السابق مع المأء . 


2200 , 1(46-) (ب)152 , '0-1(4 
(ج) !5م , 1(419-) 22000 
مركب كبريتات الخارصين يعتبر : 
(1) بارا مغناطيسييّ - ملون (ب) ديا مغناطيسييَّ - غير ملون 
©) ملون - ديا مغناطيسيت (5) غير ملون - بارا مغناطيسيتّ 


عنصران من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي لكل منهما حالة تأكسد وحيذة . 
فإن التوزيع الألمكتروني لمستوي الطاقة الخارجي لهما يحتمل أن يكون : 


[(689 0--:2) , 1572م - 410( 11-1) , 215١‏ © ا'ل([1-) , “وير - 410( 21-1) , 7152 

(ج) كل(1-1) , اوم - لل( 1-1) , قوير (2-1(45)5) , أو - كه( 2-1) , أوثم 
02> تتم عملية جلفنة الصلب عن طريق غمس الحديد في عنصر يقع في المجموعة 11111 

(0 1118 (ب) 178 © 118 (ه) 17111 
من التفاعل الآتي : 0 + 211,0 + ,211,0 


يستخدم مركب لأحد العناصر الأنتقالية لخفض الطاقة اللازمة لبدء حدوث التفاعل . 


فإن التركيب الإلكتزوني لهذا العنصر الأنتقالي داخل هذا المركب يكون فيه المستوي الفرعي (4) يحتوي علي : 


(1) خمست الإلكترونات مفردة . (ب) أربعت إلكترونات مضردة . 

2) ثلاثت إلكترونات مفردة . (د) إلكترون واحد مفرد. 
<> جميّع المركبات الأتية تتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي ماعدا : 

(أ) كلوريد حديد 111 (ب) ثاني أكسيد المنجنيز 

(©) كبريتات نحاس 11 (د) خامس أكسيد الفانديوم 


الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


<د> عدد أزواج العناصر التي يتساوي العزم المغناطيسي لذراتها من عناصر الساسة الأنتقالية الأولي يساوي : 


(30 (©2 (ج 4 ()5 
أدرس المركبات الأتية : 
كبريتات المنجنيز - ثاني أكسيد التيتانيوم - خامس أكسيد الفانديوم - كلوريد حديد 111 
نسبة المواد البارامغناطيسية الي المواد الديا مغناطيسية هو مده سدع 
00 3:1 (©) 2:1 © 0:4 ( 1:1 
<> 4,8,0 ثلاثة عناصر من عناصر الجدول الدوري تحدث عملية خمول كيميانى مع الهواء الجوى لس....... : 
00 4,8,0 (ب) 4,8 © 4,0 (د)0 8,0 


<> أدرس العمليات الأتية ثم اختر الصحيح : 
ب(,50)رء1 < رموم] 
و( ي50) ك8 < رهكنااز 


إمكانيئ الحدوث 


أي من هذه العناصر يحدث له خمولا كيميانيا في الهواء الجوي أو مع حمض النيتريك المركز : 

000 فقط (© ©,ظب4 © 8,0 فقط 2) 4,0 فقط. 
:»>ادرس جهود التاين المتتالية للعنصر )2 : 

1:61 /ع1 4211 - 330 - 205 - 115 - 50 
أي المركبات الأتية يمحكن الحصول عليه بسهولة بالنسبة للعنصر )/ : 
200 ب ,220 (ب©) ,انلا (5) بءج معا 

<> عنصر تحتوي ذرته علي (15) أوربيتال تام الأمتلاء , فإنه : 

(1) من العناصر الأنتقالين. 

تستخدم سبيكنّ منه مع الألومنيوم 2 صناعتّ عبوات المشروبات الغازيِت . 


©) يستخدم 4 حمايتّ المعادن من التآكل . 


(5) جميع مركباته ملونه . 


<> تتشابه الخواص الكيميانية لعناصر عددها الذري : 
0 26-28 (ب) 44-26 (ج) 46-45 () اج صحيح 


22 ينتهي التركيب االكتروني لأي من العناصر الأنتقالية ب 1(41-10-) , 15:2 
أي من الأختيارات الآتية لا يعبرعن أحد قيم (7) المحتملة 


0 3 © 4 © 5 () 7 
<> عدد الأوربيتالات تامة الأمتلاء في أيون العنصر الأنثقالي في المركب المستخدم كعامل حفاز في تحضير حمض 
البنزويك يساوي : 
1500 (ب) 9 © 13 ( 11 


<> أدرس الشكل المقابل الذي يعبر عن أحد التفاعلات قبل وبعد أستخدام عامل حفاز. 


الطاقة 


اتجاه التفاعل 
طاقة تنشيط التفاعل في حالة أستخدام العامل الحفاز تساوي 1/20 
(6 80 () 230 © 310 (ه) 90 
22> ادرس المركبات الأتية : 
رانين :0 00 : 8 انع بم 
150 :18 ر01ه0 :58 2/1150 : 12 
7 ينساوي العزم المغناطيسي لكل من : 
7 802-يم (© 8-0 © 8 -م 4-20 
اوتا 002023300000 إيقرامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


<7» عدد تأكسد المنجنيز في أحد مركباته التي تستخدم كمبيد للفطريات يساوي 
(1) عدد تأكسد الكروم ث آحد مركباته التى تستخدم لي عمل الاصباغ . 
(ب) عدد تاأكسد الفاتديوم 2 أحد مركباته التي تستخدم كصيغت 2 صناعنَّ السيراميك 
©) عدد تأكسد النحاس ف آحد مركباته التي تستخدم 4# تنقينّ مياد الشرب . 
(3) عدد تأكسد التيتانيوم 4 آحد مركاته التى تستخدم ل صناعن مستحضرات الحماين من أاشعد 
ل ارك 
«2ز:» ادرس الشكل البياني الآتي : 8 


كل من 4,8 يمكن أن يعبران عن : 
(1) العدد الذري - نصف القطر 7 
(ب) الكثافت - الحجم الذري 1 
©) حالات تآأكسد العنصر - جهود التأين المتتالييّ له . 
(5) جميع ماسبق 
<[)» جلفنة الصلب تتم بأستخدام أحد عناصر السلسة الأنتقالية الأولي أي الأختيارات الآتية تعبرعن التركيب 
الإلكتروني الخارجي للعنصر السابق للعنصر ا استخدم من ذلك : 
(0 345 , 7 
(ب) 3048 , 452 
© “341 , !1و4 
(5) 340 , :و4 
<[» أي العبارات الأتية صحيح بالنسبة لكل من السكانديوم و الصوديوم: 
(أ) كلاهما يحل محل هيد روجين الماء بعنف . 
© أحدهما انتقالي والأخر غير انتقالي . 
ج كلاهما له حالس تأكسد وحيدة . 


(5) جميع ماسبق. 


1101010-0-01000”ذؤ2 


<> أي من العلاقات البيانية الآتية يعبر عن كل من : 
حالات التأكسد المتتالية للمنجنيز وعدد الأوربيتالات تامة الأمتلاء . 


عدد الاورستالات نامهد الامنلا: 


عدد الاورستالات تامه الامتلا 


جالان التأكسد حالات التاكد 


: :2 
3 5 
2 5 
ِ ٍ 
0 1 د 
0 3 
حالات التأكسد 3 حالات البأكسد : 


2 © 
22> التردكيب الإلكتروني لأيون العنصر الإنتقالي ()0) في المركب (,7:,0) به ثلاثة اللكترونات مفردة فإن 
العنصر يقع في الجدول الدوري في المجموعة رقم 207 
0 و9 (ب) 10 © 11 (12 


92> عنصران 3,7 من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي , المستوي الفرعي 4 ممتلئ بأكثر من نصف سعته بمقدار 
3 بالنسبة للعنصر ‏ . وممتلئ بأقل من نصف سعته بمقدار3 بالنسبة للعنصر 1 في حالتيهما الذرية 


أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيح : 


(0 2 انتقالي ولا غير انتقالي. (ب) لا انتفالي ولا غير آنتقالي . 
© 37 عناصر انتفاليت. (5) لا جميع مركباته ملونت. 


72> عناصر ]2,1 عناصر انتقالية متتالية توجد في نهاية الساسلة الانتقالية الأولي أكبرها في العدد الذري 
العنصر ل , لها المركبات الأتية : 24 , 124 , 724 فإن الترتيب الصحيح لأيوناتها حسب العزم المعناطيسي : 


' 4 م (© *7<2/ا< غير 
١‏ (ج 83 < 2غ[ < 23 0 72 < 2:2 < 163 
سنسرطظ بن الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


72> عنصرلا من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي يستخدم أحد مركباتة في صناعة مستحضرات الحماية من 
أشعة الشمس . عند إضافة نسبة منه إلي الصلب فإنه : 


600 تزداد كثافىن الصلب . وكذلك تزداد صلابته. 
(ب)تقل كثافي الصلب . وتزداد صلايته . 
©)تقل كثافنّ الصلب وتقل صلابته . 


() تزداد كثافيّ الصلب . وتقل صلابته . 


<> العنصر الانتقالي الذي يستخدم في عملية هدرجة الزيوت يكون التركيب الإلكتروني لأيونه 7+*11 هو 0 
(3470 , ل نه ] 9©) “34 , ل ن4] 
© 347 ,45 , [ى «ه] (340 .45 , [ى عه] 


<> أنبوبتين 4,58 كل منهما تحتوي علي محلولين للحديد 4,5 


5650 إ(م50) م18 
عند تركهما لمدة في الهواء فإنه : 
(0) يتغير اللون .4 كل منهما. 
(ب) يتغير اللون الأنبوبة 4 ليصبح كما ف 8 . 
(©) يتغير لون الأنبوبت 8 ليصبح كما 4 . 
() لا يحدث تغير 2# أي من الأنبوبتين . 


2» العنصر 1 من عناصر الساسلة الأنتقالية الأولي ويصعب اختزاله من 7*3 إلي ]7 في الظروف المعتادة فإن 


00 عر (ب) 2/11 © 060 0 
72> عنصر ا من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولي , تحتوي ذرته علي 14 أورييتال تام الأمتلاء . 


أي الأختيارات الآتية لأعداد تأكسده في المركبات المختلفة يبرهن أنه من العناصر الأنتقالية : 


60 املا ©) ,50 © ,1,0 ()1. ب صحيح. 
3-5 الشامل فى الكيمياء لع اي ا 


الت 010232020202020 <ااالباححبب 2000001000 


ااي يي 23 


> العنصر الانتقالي الأعلي في درجة الغليان و التركيب الإلكتروني لأيونه هو "471,34 ] يكون أيونه هو ... 


20 ا © عر © :مر (ك) -2 
2< أعلي حالة تأكسد وأقل حالة تأكسد لعناصر الساسة الانتقالية الأولي تقع في المجموعتين : 

18,78 © 18,28 0( 

28 , 38 )( 78, 38 © 


> عنصر (7) ينتهي التركيب الإلكتروني له بالمستويين الفرعبيين “451,341 
أي الاختيارات الأتية تعتبر صحيحا : 
(أ) العنصر التالي له 4 الجدول الدوري جميع مركباته ديامغناطيسيت. 
() العنصر السابق له 2 الجدول الدوري يستخدم 2 صناعت ملفات التسخين . 
©) العنصر الذي يليه # مجموعته يستخدم أحد مركباته قي صناعدّ أفلام التصوير. 
© جميع ما سبق صحيح 
<> أي الأشكال البيانية الأتية يعبرعن العلاقة بين العدد الذري والعزم المغناطيسي لعناصر السلسلة الانتقالية الأولي 


عاأما 


العدد 0 العدد 6 
العرم العزم 
' العدد الذري العدد الذري 
١‏ 2 © 
'"((2> أي من المركبات الأتية يكون فيه التركيب الإلكتروني للمستوي الفرعي (0) لأيون العنصر الانتقالي مختلف: 
0,0,0 © ,110 © ,11:0 5006 
0000005 020 الشاهل فى الكيمياء 0 


العناصر الانتقالية /لا” 


02> ثلاثة عناصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي , ينتهي التركيب الإلكتروني الأخير لكل منها كما يلي 
: 346 , 457 :0 341 , 452 :8 0 , 451 :4 


يكون ترتيبها حسب النشاط الكيمياني هو : 
(6©9© < 4 < 8 
(© 8< م < 0 
26 < 8 < 4 
(© م < ) < 8 
(0» عنصر يكون مع الكلور مركبات صيغتها ,101 , 701 وهو من عناصر السلسة الانتقالية الأولي . 
أي الاختيارات الأتية يعبر عن العنصر ][ : 
(1) يحل محل هيدروجين الماء بنشاط شديد . 
5 يعطي أعلي حالنّ تأكسد بين عناصر السلسلنّ الانتقالييَ الأولي . 


ج أحد أعداد تأكسده أكبر من رقم مجموعته . 


(5) لا توجد إجابج صحيحت. 
90> تنجذب جميع المركبات الأتية مع المجال المغناطيس الخارجي عدا : 
0 بآن)ء]1 © 21101 
2 111710 © ,050 
>0١‏ عند الانتقال من المجموعة 68 إلي المجموعة 18 خلال السلسلة الانتقالية الأولي . 
أي الاختيارات الأتية يعتبر صحيحا : 


الشامل فى الكيمياء 5 000 


1 


<> أدرس الشكل المقابل والذي يعبر عن مخطط العلاقة لأحد التفاعلات قبل وبعد استخدام العامل الحفاز 


ثم أختر الاجابة الصحيحة : 


> عند ارتباط أنيون الكبريتات بأيونات العنصرين نر , 1 فإنه ينتح مركبين لهما نفس الاستخدام . 


اه «» ب» 


أي من الاختيارات الأتية تعبر عن بر , : 


ابي 


() المنجنيز - التيتانيوم . ©) الكروم - النحاس . 
©) النحاس - المنجنيز. (3) النيكل2 الكوبلت. 
09> أعلي حالة تأكسد للمنجنيز توجد في مركب : 
0 ب 10 (ب) ب 2/10 (ج) ه115 ,11,0 
79> العناصر الأتية ينتهي التركيب الإلكتروني لها كما يلي : 
341 , 452 :2 3 , 3852 :لز 6 ,452 :1 


فإنها تختلف جميعا فيما يلي عدا أنها : 
(7) جهد التأين الرابع لها كبير . 


كج مسنويات الطاقى الرئيسين بها تام الامتلاء جميعا عدا مستوي واحد 


(3) ب » ج معا 
79> في السلاسل الانتقالية الثلاثة الأولي عدد العناصر التي لها عزم - 2 في الحالة الذرية يساوي ا 
20 4 © 6 (© ع8 
ظ 
لمم ل مسسع م سم د00 يبيل فى الكيعياء ددا اي 


العناصر الانتقالية 


<> يستخدم الألومنيوم في صناعة سبانك مع عناصر الساسلة الانتقالية الأولي . 
أي من الاختيارات الأتية يعبرعن المجموعات التي تنتمي إليها العناصر التي تدخل مع الألومنيوم في تكوين سبانك 
(6© 38 ,28 ,18 
(©) الثامنتّ, 78 , 48 
© 48 , 38 , 78 
(28 , 38 , 48 


(0> عنصر من عناصر الساسلة الانتقالية الأولي له حالة تأكسد وحيدة . أي العبارات الأتية لا يمكن أن تعبر 


عن هذا العنصر 
(أ) يحل محل هيدروجين الماء بنشاط شديد. (2) يستخدم 4 جلفنة المعادن . 
لمسهد 
©) جميع مركباته غير ملونت. () يستخدم أحد مركباته كمبيد للفطريات . 


»> يستخدم الحديد في صناعة غاز النشادر لأنه يعمل علي : 
(أ) رفع درجت حرارة التفاعل حتي الوصول بها إلي © 500 
(7) خفض درجت حرارة التفاعل حتي الوصول بها إلي ©* 500 


©) الإبقاء علي جيّ حرارة التفاعل عند ©" 500 


(5) لا توجد إجابتّ صحيحة. 
<> عند امتصاص المادة اللونين الأزرق والأحمر بنسب معينة فإمها تظهر باللون : 
(1) البرتقالي المصضر. 
() الأزرق المخضر. 
(©) البرتقالي المخضر. 
() البنفسجي المحمر. 
22> عنصر ‏ يكون المركبات ,250 , ,7,050 أي الاختيارات الأتية يعبر عن العنصر ]2: 
(1) السكانديوم - الكروم (©) الكروم - الحديد 
(©) الحديد - الخارصين () الخارصين - السكانديوم 
0 0 


1 


> أي من العلاقات البيانية الأتية يعبرعن العلاقة بين العدد الذري والحجم الذري لعناصرالسلسلة الانتقالية الأولي . 


الحجم الذري 


4 العدد الذري العدد الذري 
0 
١‏ . ل ١‏ د 
و و 
العدد الذري العدد الذري 
2 © 
»> عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي يكون جميع مركباته غير ملونة , بينما في حالته الذرية يحكون 
بارامغناطيسية. 
(0)الخارصين . (©) النحاس . ©) السكانديوم . (10: ج معا. 


72> © ,8 , 4 ثلاثة عناصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولي . 
العزم المغناطيسي للعنصر 8 أكبر من العزم المغناطيسي للعنصر 4 في الحالة الذرية . 
العنصر ر) جميع مركباته غير ملونة . 
أي الاختيارات الأتية صحيحة : 

(400 عدده الذري 24 :8 عدده الذري 28 . 

(ب) 0 عدده الذري أكبر من العدد الذري لكل من 8 , 4 
3) 4 عدده الدذري 24 : 8 عدده الذري 26 
516 

<> أي العبارات الأتية يعتبر صحيحا : 

(1) يصعب اختزال أيون المنجنيز 111 إلي أيون المنجنيز 11 
(ب) يصعب أختزال أيون الحديد 111 إلى أيون الحديد 11 
©) يسهل أكسدة أيون المنجنيز 11 إلي أيون المنجنيز 111 


© يصعب أكسدة أيون الحديد 11 إلى أيون الحديد 111 


5 الشامل فى الكيمياء 


ا 
١©_إاختزان_‏ |اكسدة |احسدة |اختزرن | 
©١‏ |اكسة_إاختزل إختزال |احة ‏ 
© |اختن |اكسدة إ|اختزان |اكسدة | 


م٠‏ صم مضا ده 


2 


<> ثلاثة عيخات مختلفة من أكاسيد الحديد الثلاثة تم تحميص كل منهما علي حدة واضافة حمض 
الحكبريتيك الي الناتج . ١‏ 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 


هو- 


(1)لا تتكون نواتج متشابهت 2 الحالات الثلاثت . 

© يتشابه الناتج النهاني ث2 الحالات الثلاثي . 

©) يتشابه الناتج النهائي لحالتين بينما يختلف مع الثالث. 
() لا توجد إجابجّ صحيحة. 


<> عند تحميص خامات الحديد يتحكون ك2 


() أكسيد حديد مغناطيسي (ب) كربونات حديد || 
©)أكسيد حديد ||| (د) كبرتيد حديد |! 
تتحكون سبيكة الصلب الذي لا يصدأ من عنصرين 4,8 العنصر 4 يتشابه مع الحكوبلت فى خواصه 
ي ف 
المغناطيسية والعنصر 7 : 


(1) يكون مع النيكل سبيكت تمتاز بمقاومت التآكل عند درجات الحرارة المرتفعت . 
(ب) نشط كيميائيا ولكنه يقاوم فعل العوامل الجويت . 
3) يدخل مع الكربون 2 تكوين سبيكت السيمتيت . 
(د) أ ب معا. 
(:> سبيكة من الحديد والفضة , يمكن فصل الفضة منها عن طريق 0 
(0) إضافيّ حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها فتذوب الفضنّ ويترسب الحديد . 
(ب) إضافت حمض النيتريك المركز إليها فتذوب الحديد وتترسب الفضت . 
©) إضافد حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها فيذوب الحديد وتترسب الفضت. 


(د) إضافج حمض الكبريتيك المخفف إليها فتذوب الفضدّ ويترسب الحديد . 


العناصر الانتقالية 


<> أربعة أناييب 4,8,0,2 
الأنبوبة 4. تحتوي علي حمض الكبريتيك المركز . 
الأنبوبة 8 تحتوي علي حمض الكبريتيك المخفف . 
الأنبوبة ) تحتوي علي حمض النيتريك المركز . 
الأنبوبة 7 نحتوي علي حمض الهيدروكلوريك المخفف . 


عند وضع قطعة حديد في كل منهم فإنها تتأثر في الأنابيب 57 
(0 طتترظرقم بب)4,60,2 © 42 (د) طرظرق 


<> أي من الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التغير في عدد تأكسد الحديد عن تفاعل أكسيد حديدا! مع حمض 
الكبريتيك المخفف ثم التسخين المركب الناتح في الهواء . 


(0 


عدد تأكسدالحديد 
3 ؤ 
عدد تأكسدالحديد 


الزمن الزمن 


(ج) ظ 
الزمن 


عدد تأكسدالحديد 
عدد تأكسدالحديد 


2 


<> عند تسخين ج50 من أحد خامات الحديد تسخينا شديدا داخل أنبوبة , ووضع عند فوهة الأنبوبة ورقة مبدية 
بثاني كرومات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك فوجد أنها تلونت باللون الأخضر وهذا يدل علي : 


(أ) الخام يحتوي علي شوائب من الفوسفور (ب)الخام يحتوي علي شوائب من الكبريت 
(ج) الخام يحتوي علي شوائب من الكربون 0 (د) لا توجد أجابت صحيحت. 


<> ادرس المركبات الآتية : 76,03 , ,76,0 , 720 لعمل دورة من التفاعلات تبدأ وتنتهي بالحديد متضمنة 


أكاسيد الحديد الثلاثة فإنها تتضمن 0ش 
(0) ثلائت علميات أكسدة - عمليت اختزال واحدة (9) عمليتي أكسدة - عمليتي اختزال 
(ج) ثلاثت عمليات اختزال- عملينّ أكسدة واحدة . (د) أربعت عمليات اختزال . 


<> أدرس المعادلات الآتية ثم أخترالأجابة الصحيحة : 
00 + 00+مء جططض مع ر000) 
50 + ,50 + 0ء1 ططفهف ‏ 21:50 


المعادلات السابقة تعبر عن : 

(1) أنحلال حراري وأكسدة (ب) أنحلال حراري واختزال 

(ج) أنحلال حراري فقط (1()5) و(ب) صحيح 

ادرس المخطط الآتي : د 
2( ادرس المخطط التي 09> و دل ع 


)١‏ المركب 4 هو 00ظ2ظ 2 سر 


4 


©) خام للحديد (د) بءج معا 


") لاتمام العملية غ1 يلزم حرارة تصل إلي 55 
00[ 2 (ب) 9000 © 50000 () 100*0 
1 ") المركب / يعبر عن 21111 
: 0 قلوي © حمضص ملح لحمضص © أكسيد للحديد 
0غ ل ا ا ا 0 أل اا اا اا ا اا ا اا ا ا اا اا اا ا ا اا كت ا اا ا اا ا اا اا ا اا اا ا ا اا ا اد د ا ام لا ا ا ا ا ا اا ا ا اد ا 


الشامل فى الكيمياء 


<72> أي من العمليات الآتية ينتح عنها تغير في عدد تأكسد الحديد من المركب الأبتدائي إلي المركب النهاني : 
(1) تسخين كبريتات حديد|اا تسخينا شديدا يأ الهواء ثم تسخين المركب الناتج مع الهيدروجين عند درجت 
حرارة © 700 - 400 . 


© تسخين أكسيد حديد 111 مع الهيدروجين عند درجي حرارة أعلي من )700 ثم إمرار آبخرة الكلور 


علي المركب الناتج 7 
١‏ (ج) تسخين أكسيد حديد 17 © الهواء ثم تفاعل المركب الناتج مع حمض الكبريتيك المركز . 


(د) لا توجد إجابج صحيحة. 


<> ادرس المخطط الآتي ثم اختر الصحيح : و20 
)١‏ عند تسخين المركب 4 في الهواء فإنه 521 م8 > 0 
عمليي 26 


(1) يتغير لونه 
(ب) يزداد عدد تأكسد الحديد فيها . 
©) لا تتغير خواصه 
() أب صحيح 
") لاتمام العملية ]1 يلزم تفاعل المركب 8 مع 558 


() حمض مركز (ب) حمض مخفف (©) أكسيد للحديد (5) أءب صحيح 


") عند تسخين 8 في الهواء فإنه 8كظ0ظ2 
(أ) يصفر ثم يسود (ب) يسود ثم يحمر (ج) يحمر ثم يسود (3) يسود ثم يصفر 


7 ,ا ,]ا ,187 أربعة عناصر أنتقالية . 


147 من عناصر المجموعة الثامنة . 7 , كا من عناصر المجموعة 15 في الجدول الدوري 
فإن كل من العنصرين 117 معا والعنصرين 7,7 معا يمكنهم تكوين سبائك 8شظ2ظ55 
(1) استبداليت 
(ب) بيني 
تحن ساح سا وك ا ا كو ماصط م جات حرج ججح جرت حرجت حرج جا جا سات 2< ع 00 


2 ْ 
4 للحصول علي أكسيد حديد مغناطيسي من كلوريد حديد 1171 فإن العمليات التي يجب اجراؤها علي الترتيب 


(1) التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك - الأكسدة - الأختزال . 


(ب) التفاعل مع محلول قلوي - التفكك الحراري - الأختزال . 
2) الأكسدة - الأختزال - التفكك الحراري . 
(د) التفكك الحراري - الأكسدة - التفاعل مع محلول قلوي . 


<> أنبوبتي اختبار4,8 الأنبوبة 4 تحتوي علي كبريتات المنجنيز || والأنبوبة 8 تحتوي علي كبريتات المنجنيز ||| 
. عند أضافة برادة الحديد وحمض الكبريتيك المخفف إلي كل منهما فإن : 


(0) يتغير لون الأنبوبج 4 لحدوث عمليتّ أختزال (ب) يتغير لون الأنبوبن 8 لحدوث عمليت أكسدة 

©) يتغير لون الأنبويت 4 لحدوث عملين أكسدة (د) يتغير لون الأنبوبت 8 لحدوث عمليتّ اختزال 
<> عند تسخين كبريتات حديد || يتتكون غازات ويتكون 

(1) مركب ينتج من معالجيّ أكسيد الحديد الإسود بغاز أول أكسيد الكربون عند درجت 00٠٠١‏ 

(ب) مركب ينتج من تسخين المركب الناتج من إمرار بخار الماء علي الحديد الساخن 2 الهواء . 

(©) مركب ينتج من معالجنّ أكسيد حديد ||| بالهيدروجين عند درجت 2370٠‏ 

(د) مركب ينتج من تسخين كربونات الحديد || 4# مكان مغلق . 


لديك طن من كل من خامات الحديد الأربعة , كل منها تحتوي علي نفس النسبة من الشوانب أي من خامات 


الحديد الأربعة يمكن الحصول منها علي نسبة أكبر من الحديد 2575 
(1) الليمونيت (ب) السيدريت (ج) المجنتيت (د) الهيماتيت 
<> عند تسخين أوكسالات حديد 17 بمعزل عن الهواء ثم معالجة المادة الصلبة الناتجة بحمض الكبريتيك 
المخفف يتكون 7 
(1) كبريتات حديد 11 وماء 


(ب) أكسيد حديد 11 وغازي أول وثاني أكسيد الكربون 
ج أحكسيد حديد 111 وثاني أكسيد كربون 


(© كيرسات حديد 111 وماء 


<> في المرحلة الثانية من تحضير العامل المختزل في الفرن العالي يعمل فحم الكوك ك 500 
(1) عامل حفاز (ب) عامل مؤكسد< (ج) عامل مختزل (ه) أب معا 
م م سس 0000 يتوق فى الكيهياء 


العناصر الانتقالية 


2> ادرس المخطط الآتي : يب > بم 
أي من الاختيارات الآتية يمكن أن يعبر عن 7,7 ,71,2 : © © 


>62 0 1 


() كلوريد حديد 111 - هيدر وكسيد حديد 111 - أكسيد حديد 111 - حديد 
©) أكسيد حديد 11 - كبريتات حديد 11 - أكسيد حديد 111 -أكسيد حديد مغناطيسي 
(د) جميع ماسبق 
72> عند أمرارأبخرة الكلورعلي الحديد الساخن يتحكون مركب للحديد يكون فيه : 
(أ)الحديد به أربعت أوربيتالات نصض ممتلشتّ باإلكترونات وعشرة تامتّ الأمتلاء 
(ب)الحديد به أربعت أوربيتالات نصف ممتلئت بالإلكترونات وتسعتّ تامتّ الأمتلاء . 
2©) الحديد به خمست أوريبتالات نصف ممتلئت بالإلكترونات وتسعتّ تامتّ الأمتلاء 
(د) الحديد به خمس أوربيتالات نصف ممتلئت بالالكترونات وعشرة تامتّ الأمتلاء . 
> ادرس المخطط الآتي : م 
المركبات 4,3 يعبران عن . 


(0) الحديد - أحد أكاسيده ا ا 


© أكسيدين للحديد 


2 ملح للحديد - أحد أكاسيد الحديد 


ك0 بااع صحيح 
سبيكة مكرناتها الأبتدائية هي الحديد والنحاس والخارصين , أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيحاً عند 
أضافة حمض الكبريتيك المخفف اليها . 


الشامل فى الكيمياء 


2 


> يمكن الحصول علي هيدروكسيد الحديد 11 من الحديد عن طريق : 


(1) تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ثم تفاعل المركب الناتج مع محلول التشادر . 


(ب) إمرار أبخرة الكلور على الحديد الساخن ثم تفاعل الناتج مع محلول الصودا الكاويي . 


©) تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف ثم تفاعل المركب الناتج مع محلول الصودا الكاويت . 


(©) أءج معا. 
72> الحجم اللازم من الأكسجين لتحويل م 72 من أكسيد حديد |! إلي أكسيد حديد ||| 

(0 .2.81 (ب) .11.21 © .22.41 () .5.61 
<> عند تسخين قطعة حديد في الهواء تسخينا شديداً في الهواء يستقر لونها عند اللون 5 

(1) الأسود (ب) الأحمر ©) الرمادي (ه) الأصفر 


أي العلاقات الآتية يعبر عن نسبة الحديد عند تحميص ع1 200 من أكسيد الحديد ١١|‏ 


. (ب) 


35 
1 
الزمن 
(ج) ْ 6 1 
الزمن الزمن 
<> أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي قطعة حديد . ثم ترك الناتح فترة في الهواء 
فيصبح لون المحلول : 
(1) أخضر (ب) أصفر باهت ج أحمر © أسود 
<> أي العمليات الكيميانية الآتية يمكن إجرانها للحصول علي أكسيد الحديد الأسود من عينه من كبريتات 
0٠‏ الحديد 11 
ْ () أنحلال حراري - اختزال (ب) أنحلال حراري - أكسدة - أختزال 
(ج) أكسدة- اختزال (5) أنحلال حراري - أكسدة 


<> تتشابه العناصر المكونة للسبيكة في سبائك 7 
(1) الحديد الصلب - النحاس اللأصفر (ي) السيماتيت ب الخدين الصلت 
©) عبوات المشروبات الغازييّ - السيمنتيت 0 (د) النحاس الأصضر - عبوات المشروبات الغازيت. 
72> عند تسخين كبريتات حديد || تسخينا شديدا ثم اضافة حمض كبريتيك مركز إلي الناتح يتحكون 
()كبريتات حديد || وماء 
(ب) كبريتات حديد ||| وماء 
©) خليط من كبريتات حديد || وكبريتات حديد ||| معا 
() كبريتات حديد ||| وهيدروجين 
:> أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 
(0)لا يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز . 
() يتفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز . 
تستخدم برادة الحديد للتميز بين حمض النيتريك المركز وحمض النيتريك المخفضف . 
(5) جميع ماسبق . 
الجدول التالى يوضح النسب المنوية لمكونات خام الحديد في أربعة مناطق مختلفة أي من الأختيارات الآتية 
يعبر عن المنطقة التي سيفضل المهندسون العمل عليها : 


| | أكاسيد حديد | شوائب غير سامت | شوائب سامت | 
© | 5 | 7 | 5 0 
| 5 | 02 ا 

1911 الا ااا ااا اا 


9 


© _ 
لم16 


<> للحصول علي :7ع 1.12 من الحديد يلزم معالجة ......... من هيدروكسيد حديد !|| بالطرق الكيميانية . 
2100 4.56 (ب) رع 1.07 © 1ع 3.21 (0) مع 2.14 ' 
1 -16,11- 56,0 -ع7 ١‏ 


9 


<> في أحد المصانع التي تعمل في زخرفة المعادن أستخدم محلولي كبريتات النحاس وكبريتات الخارصين في 


زخرفة أحد المعادن , وبذلك فإن السبيكة المتكونة علي سطح هذا المعدن هي 500ظ5 ظ 
()السيمنتيت ١‏ (ب) الديورألومين ©) البرونز (ن) النحاس الأصفر ١‏ 
الشامل فى الكيهياء 2 2 . 0000 


اهس 2 


مركب لونه 26 
(أ) آصفر باهت ١‏ ©) أبيض مخضر ©) بنفسجي () بني محمر 
وجد أحد الطلاب كتلتين متساويتين من أحكاسيد الحديد 11 , 111 
يمحكن للطالب التمييز بينهما عن طريق : 


600 إضافيئ حمض الكبريتيك المخفف إلي كل منهما . 
(7) إضافت حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي كل منهما 


©) بتسخين كل منهما 2 الهواء 


© جميع ما سبق 
عند تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف ثم تسخين المركب الناتح يصبح اللون 5 
69 اسود (©) أصفر - أحمر © رمادي مصفر 


<> أربعة عناصر 4,5,0,7 أنصاف أقطارها كما يتضح بالجدول الآتي : 


العنصر ا | 98 | © | 8 |4 ل 
| تصف القطر |[ 077 ]| 4.17 | 425 ]| 4.26 | 


7 - عدد السبانك الأستبدالية التي يمحكن تكوينها من العناصر السابقة‎ )١( 
1 © 3 2 © 5 
50 عدد السبائك البينية التي يمكن تكوينها من العناصر السابقة‎ )( 
2 ©( 4 © 3 )©( 10 
يمكن معالجة المركب الناتح من تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف .......... للحصول علي أحد‎ >72 
. أكاسيد الحديد‎ 
بالهيدروجين (ب) بالحرارة ©) بالغازالماني (د) بالأكسجين‎ )1( 
0 عند تحميص خامات الحديد يصبح لونها‎ ©» 
||| ظ 0 أسود بسبب تكون اكسيد حديد مغناطيسي (©) احمر بسبب تكون أكسيد حديد‎ 
رمادي مصفر بسبب تكون كربونات حديد || (5) أصفر بسبب تكون أكسيد حديد ||| متهدرت‎ 2 ْ 
سمت وي جسم ج 0077770-00 إرقيول فى الكيفياء ع‎ 


العناصر الانتقالية 


22> أي العناصر الآتية يحدث له خمول كيمياني بفعل الهواء الجوي : 

(1) الكروم (ب) الحديد (ج)الألومنيوم (د) اءج معا 
<> لاكساب الحديد بعض الخواص المرغوب فيها يتم ذلك في : 

(1)مرحل ما بعد الأختزال بالفرن العالي 

(ب) مرحات الأختزال بغرن مدركس 

(ج)الضرن المضوح واثمرن الكهربي 

() أاج صحيح. 


<> عينة كتلتها :7 300 من الحديد الغير نقي تحتوي علي 96 16 من كتلتها شوائب فإنه يلزم مين قن 
الأكسجين لتحويل كل الحديد الموجود بالعينة إلي أكسيد حديد أسود . 


89.6 1. 0( 

67.2 1.) 

(ج).1آ 44.8 

(ه) 56 

1] 6 

92> عند تفاعل ج84 من الحديدمع ....... يتصاعد .33.61 من غاز الهيدروجين . 

()حمض النيتريك المركز 

(ج) حمض الكبريتيك المركز 

(ك) أ ب صحيح 
«ن> أي من الأختيارات الآتية يعبر عن عمليتين متعاكستين : 

(1) التكسير - التحميص 


950995559. 7 امام ذا ام ل ل الل ال‎ ٠-١ 


اي ست 


2« الشكل المقابل يعبر عن التغير في أعداد تأكسد الحديد عند تسخين عينة من أكسيد الحديد الثلاثي مع 


3 


غازأول أهكسيد الكربون حتي الوصول تدريجيا إلي درجة حرارة ) 1200 


)١(‏ المنحني (©) يعبر عن 7ظظ5ظ 
0 0ع 5ه © ع5 0ع 
) المنحني (5) يعبر عن ٍ5ظظ12 
2,0,0 (9) ,180 © ممعم ( عر 
9) المنحني ()) يعبر عن 27 
0 عر 9) 10 ,1_0 © 0يآ1 
(:> عند تسخين :م 1.52 من كبريتات حديد || في الهواء يمكن الحصول علي .......... من غاز يخضر ورقة 
مبللة بثاني كرومات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك . 
(0 1 0.336 ©) 1 0.224 © 0.1681 (ه) 1 0.112 


16 - 0 ,5-32 , 18-56 
<> يمكن التميزبين حمض الكبريتيك المركز والمخفف بأستخدام برادة الحديد لأنه : 

0 يتصاعد غاز الهيدروجين يشنعل بفرقعن مع أحدهم . 

(ب) يحدث خمول كيميائي للحديد مع أحدهما 

©) يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت يخضر ورقتّ مبللتّ بثاني كرومات البوتاسيوم 


(1)5 ج صحيح. 


العناصرز الانتقالية 


42 ادرس محتويات الأنابيب الآتية : 


1 
00 


أي من الأختيارات الآتية يعبر عن الأنابيب التي يمكن أن تكون خاماتها من الحديد : 
00 (© 48م © 8م © من 
<: ثلاثة تفاعلات لمركبات الحديد المختلفة . 
الأول : تحميص خام السيدريت 
الثاني: الأنحلال الحراري للمركب الناتح من تفاعل برادة الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف 
الثالث: تسخين أوكسالات الحديد بشدة في الهواء . 


أي من هذه التفاعلات ينتح عنه نفس مركبات الحديد : 


0 الثاني والثالث (ب) الأول والثاني © الأول والثالث © الأول والثاني والثالث 
<> قام طالب بتحضير كبريتات حديد 17 وتركت لمدة من الزمن في المعمل وعند إستخدامها في أحد التفاعلات لم 
تعطي النتائح المتوقعة بسبب : 
0 حدوث اختزال لكبيريتات الحديد 11 © حدوث أكسدة لكبريتات الحديد 11 
©) حدون خمول كيميائي لكبريتات الحديد 11 20 (3) لا توحد إجابن صحيحت. 


<> يمكن فصل الكربون من سبيكة له مع الحديد عن طريق 
() تسخين السبيكتّ فيتأكسد الحديد وتبقي الكربون 
5 إضافدّ حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها فيذوب الحديد ويتبقي الكربون 
(©) تسخين السبيكة فيتأكسد الكربون ويتبقي الحديد 
(5) إضافت حمض النيتريك المركز إليها فيذوب الحديد ويتبقي الكربون . 


<> يمكن استخدام الماء في التمييز بين كل من : 


(أ) قطعتّ حديد - قطعتّ صوديوم (©) قطعت صوديوم - قطعت سكانديوم ' 

(©) قطعي سكانديوم - قطعنّ حديد (2) أءج صحيح 1 

ا عو و ا و حو و اع واو اج بك روا را ووو اك ووو اك وو و ع و و و و عو ا ا 11 ال يم 
الشامل فى الكيمياء 1 


الت 


<> في المخطط التالى , الأرقام 1,2,3,4 تعبر عن : 


| أكسة‎ ١ 
كس نه سه وكير‎ 
0 له وخ مس‎ 


4 عند إمرار أبخرة الغاز[ علي الحديد الساخن يتحكون مركب 4 وعند إضافة محلول ثيوسيانات الآمونيوم إلي 
محلول المردكب 4 يتكون لون بنى محمر فإن الغاز[ هو 21 
(0 الأكسجين © الكلور ©) الهيدروجين © أول أكسيد الكربون 
دورة العامل المختزل في فرن مدركس تعتبر دورة مغلقة لأن 200 


(1) الغازالمائي يمكن أستخدامتّ كوقود سائل 
© ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء الناتجين من الأختزا ال يعاد استخدامها يك أنتاج الغاز الماني . 
(ج) ثاني أكسيد الكربون الناتج يعادل أستخدامه غ2 أنتاج العامل المختزل 2 الفرن العالي 


(ن) بخارالماء وثاني أكسيد الكربون الناتجين يعاد استخدامهما 2 عمليت الأختزال 


<> يمكن اذابة مكونات سبيكة النحاس الأصفر باستخدام ”2 
(1) حمطن اليدوو تكلوريك الكشم (ب) حمضن التيغريك الخفف. 
©) حمض الكبريتيك المخفف . (3) جميع ماسبق. 


'((:> لأكساب قطعة من الحديد مظهرا جماليا ثم تغطيتها بالذهب والنحاس وتكونت سبيكة للذهب والنحاس 
مع الحديد , وبذلك تم أستخدام المحاليل الآتية : 


(1) كرات فحاس ١!‏ كتوريه انذهن :|11 (ت) كبريكات عديد |1 -خضريةات تحاس ١|‏ 
©) كدوريد ذهب |!! - كلوريد حديد || 
(5) كلورند تحاين |ا كرات عديد || -كلووه ذهب ١|‏ 


10 


4 
0 
ل 

7 


العناصر الانتقالية 


<> عند إضافة حمض النيتريك المركز إلي أنبوبة تحتوي علي قطعة حديد يتصاعد غاز 20 
0 ثاني أكسيد النيتروجين (ب) الهيدروجين 
©) أكسيد نيتريك (5) لا توجد إجابت صحيحت 


<7> عند تسخين أكسيد حديد 117 مع أول أأكسيد الكربون عند درجة © 230-300 ثم تفاعل المركب الناتج 


مع حمض الكبريتيك المردكز يدكون : 
(1) نوعين من أملاح الحديد وماء (ب) احد أملاح الحديد والهيدروجين 
(©) أحد أملاح الحديد والماء ()أحد أملاح الحديد وثاني أكسيد الكبريت 
29> عند تسخين 7ج 0.7من برادة الحديد مع ............ من مسحوق الكبريت فإنه يتكون مادة صابة كتلتها 
1 1.1 
00 تمع 0.4 (ب) رع 0.8 (ج) مع 0.2 () مع 0.7 


2- 5 , 18-56 
عند تسخين برادة الحديد مع مسحوق الكبريت فإن : 
(1)الكبريت عامل مختزل . الحديد عامل مؤكسد 
(ب) الحديد عاما مختزل . ويحدث له اختزال 
(©) كبرتيد الحديد عامل مؤكسد 


() الحديد عامل مختزل والكبريت عامل مؤكسد . 


<> للحصول علي :7ج 0.8 من أكسيد حديد !|| يلزم تسخين ............ من أكسيد الحديد || النقي . 
7ع 0.72 (ب) مرو 2.88 (ج) 7ع 1.44 (ه) 0.36 
6 - 56,0 -<ع]1 


<> أي من السبانك الآتية تتحكون من عنصرين لهما نفس الحجم الذري تقريباً : 
(1) الحديد الصلب 
(ب) الديورألومنين 


(ج)الصلب الذي لا يصدأ 


سس موس صصح جوج سو جح كك كه 


00 


<> عند تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ثم إمرار الغازالناتح علي أكسيد حديد ||| مسخن 


عند درجة )” 250يتكون 5*6 
(أ) أكسيد حديد 11 (ب) كبريتات حديد 11 
- أكسيد حديد أسود © أكسيد حديد أصفر 


<:> الأنبوبتين 4,8 عند إضافة قطعة حديد وحمض كبريتيك مخفف إلي كل منهما فإنه : 


كآ 4 
كبريتات حديد 111 
كبريتات حديد 11 


(1) يتحول لون 4 ألي لون 8 لحدوث عملينّ أكسدة 
(ب) يتحول لون 8 الي لون 4 لحدوث عملي اختزال 
(©) يتحول لون 4 الي لون 8 لحدوث عميتّ أختزال 
(د) لاتوجد إجابد صحيحت 


<> عينة غيرنقية من أكسيد حديد || تحتوي علي 96 30 من كتلتها شوائب , فإن نسبة الحديد بها تساوي 


ا مايا 


(6 96 45.67 (©) 96 22.3 © 96 77.7 () 96 54.33 
6 - 56,0 ع1 
22> عند تحميص ج145812 من خام السيدريت يتبقي من المادة الصلبة 5208 
(0 ع1005.51 
(#) و)854.71 
© م9721 
(د) 20111 


72> عند إمرار أبخرة الكلور علي الحديد الساخن فإن المحلول الماني للمركب الناتح عند تركه في الهواء 5 


الشامل فى الكيمياء 


4 أدرس المركبات الآتية 


1 وي 


2 


0 يتحول (8,).,1 الي اللون الأحمر فقط (ب) تتحول جميعها إلي اللون الأحمر 


©) يتحول 4,8,1 الي اللون الأحمر فقط (5) يتحول 8,4,0 إلى اللون الأحمر فقط 


«<:»> سخنت عينة من أوكسالات الحديد 17 , ثم أضيف إلي المركب الناتح وفرة من حمض الكبريتيك المخفف 


وترك المحلول الناتح فتزة في الهواء . 
أي الأختيارات الآتية صحيح بالنسبة للناتج : 
(0) لا يتأثر المحلول الناتج عند تركه فترة 2 الهواء . 
() يتغير لون المحلول بمرور الزمن . 
©) يقل عدد تأكسد الحديد # المركب الناتج بمرور الزمن . 
© باج صحيح . 
<> أي المخططات الآتية يعتبر صحيحاً عند تحميص طن من خام السيدريت 


3 
3 
35 
2 
<> للحصول علي الحديد من كبريتات حديد 11 يمكن إجراء عمليات 0 
() اختزال ثم أكسدة . (ب) انحلال حراري ثم اختزال . 


©) أكسدة ثم احلال مزدوج . 


الشامل فى الكيعياء 


(5) أكسدة ثم انحلال حراري . 


2 


»> يهتم علماء البينة بعمليات أستخلاص الحديد من خاماته . في ضوء فهم لهذه العمليات أي منها سيحكون 


موضع أهتمام علماء البيئة : 
(1) التكسير (ب) الأنتاج ©) التلبيد (ك) التحميص 
<» عند تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف يتكون ا 
(0) نوع واحدة من الأملاح ©) نوعين من الأملاح 
©) نوع واحد من الأكاسيد (3) نوعين من الأكاسيد 


<:»> عند إضافة حمض النيتريك المركز إلي الحديد فإنه : 
(1) يتصاعد غازالهيدروجين يشتعل بفرقعة . 
(7) تتكون طبقدّ من الأكسيد مساميتّ وحجم جزيتاتها أصغر من حجم ذرات الحديد . 
©) تتكون طبقتّ من الأكسيد غير مسامين تتسبب 2 توقف التفاعل. 
© تتكون طبقيّ من الأكسيد غير مساميرّ مع استمرار التفاعل . 


<> أي الأختيارات الآتية يممكن استخدامه لاختزال قطعة من الحديد الساخن : 


(1) الهيدروجين (7) اول اكسيد الكربون 
() الغاز لمائي (2) لا توجد إجابد صحيحت 


<> أدرس الشكل ثم أختر الأجابة الصحيحة : 


(1) العمليت (©) تعبر عن آنحلال حراري واختزال (6) تعبر عن اختزال فقط 
() العملين (©) تعبر عن اكسدة واختزال معا 
(2)" العفلدة (8) قير هن اختزاق. العملية [) الااتسر عن اتضيدة أو اختزال 


(3) العملية (4) تتضون عملية #كسيدة فتهل . والعملب: (8) تعبر عن الختزال: 


- 
ا ا 5 


العناصر الانتقالية 


<> ادرس الشكل المقابل والذي يعبر عن سبيكة . 


يمكن تكوين هذه السبيكة عن طريق ا ل 0 
(0) الصهر (©) الترسيب الكهربي 2 (ج) أءب معاً 


<> عند اضافة حمض الكبريتيك المخفف الي برادة الحديد ثم تسخين المركب الناتح تسخينا شديدا فإن : 
(1) الهيدروجين يغير عدد تأكسد الحديد من 2+ إلي 3+ 
(ب) ثالث أكسيد الكبريت يغير عدد تأكسد الحديد من 2+ إلي3+ 
2) الهيدروجين يغير عدد تأكسد الحديد من صفر إلي 3+ 
(د) ثالث أكسيد الكبريت يغير عدد تأكسد الحديد من 3+ إلي 2+ 
<:»> عند اضافة حمض مخفف إلي قطعة حديد يتكون : 
0 ملح ثنائي للحديد ويتصاعد عامل مؤكسد 
(ب) ملح ثلاثي للحديد ويتصاعد عامل مختزل 
©) ملح ثنائي للحديد ويتصاعد عامل مختزل 
(2) ملح ثلاثي للحديد ويتصاعد عامل مؤكسد 


:»> أدرس المعادلتين التاليتين والتي تعبر عن التحول المتبادل بين أكاسيد الحديد المختلفة ثم أختر المخطط الذي يعبر 


عنها 
4 2860 جلك ,0+ 41:0 
00 ,م + معد ج300 لتك من + بوروورق 
42 5ت رج( د 
: 1 : : ظ 
إٍْ 1 | 3[ ' 
الزمن الزمن الزمن الزمن ْ 
.---<-020 الشاهل فى الكيمياء ا ا ا 3 3 1 د 


2 


<> أي من الاختيارات الآتية يمكن أن يعبرعن المركبات 4,8,0 ولا يشترط الترتيب : 


ال 1ه 


2001 


00 حديد - أكسيد حديد 111 - كبريتات حديد 11 


© أكسيد حديد 111 - أكسيد حديد مغناطيس - حديد 


ج كربونات حديد 11 - أكسيد حديد مغناطيسي - حديد 


(د) أ ب معا 

<> عند تحميص أوكسالات الحديد 11 ثم أضافة حمض كبريتيك مركز إلي المركب الناتج يتحكون 
(0 ملح حديد || (ب) ملح حديد .١|‏ ||| معا 
©) لا يتفاعل 2# المرحلت الثاني (5) ملح حديد ||| 

<> عند إضافة حمض النيتريك المركز إلي قطعة من الحديد يتكون 5ط 


() نترات حديد 11 وهيدروجين 
(ب) نترات حديد 111 وماء وأكسيد نيتريك 
جم نترات حديد 111 وماء 


(د) لاشئ مماسبق 


ومع ب سس م حوق 
عل اسسيصسة| أ 
ظ دفتل 207ل 
)١( ْ‏ يتضمن المخطط عملية أكسدة , .......... عملية اختزال . 
ظ (0 3,6 (© 4,5 © 44 © 5,4 
ماي مسد سس ا ا ةق 


() المعادلات 1,2 تعدث في 2 
0 الفرن الكهربائي والمفتوح © الفرن العالي والمحول الأكسجيني 


©) فرن مدركس والفرن المفتوح () الفرن العالي وفرن مدركس 


(؟) العمليات ,6,5 تعتمد علي ........- في نواتجها . 
زنُ العامل المختزل (ب) العامل المؤكسد (ج) درجت الحرارة (5) ب ج معا 
(6) أعلي نسبة حديد فى أكسيد الحديد يمكن الحصول عليها من العمليات 52216 
00 /,ه (© 04 © 4,5 (0) ع 
أي المركبات الآتية يختلف ناتج معالجتها بالحرارة في وجود الهواء وبمعزل عن الهواء : 
(أ) كربونات حديد 11 (7) كبريتات حديد 11 
©) أوكسالات حديد 11 (5) 1:ج معا 


أي العبارات الآتية يعتبر صحيحا 
(1) نسبت الحديد 4 خام المجنتيت أكبر من نسبنّ الحديد 4 أكسيد الحديد المغناطيسي 
(7) نسبت الحديد من أكسيد الحديد ||| أكبر من نسبت الحديد ‏ خام الهيماتيت . 
©) نسبتّ الحديد ي خام السيدريت - نسبيّ الحديد ِ كربونات الحديد || 
() ب ج صحيح. 
عينتين من أكسيد حديد 11 و أكسيد حديد 111 يمكن التميبز بينهما باستخدام : 
0 تسخين كل منهما وملاحظيّ التغير الناتج . 
(ب) حمض الهيدروكلوريك المخفف . 
©) حمض الكبريتيك المركز . 


() أءج معا. 


عند تسخين كبريتات الحديد 11 فإن غازثالث أكسيد الكبريت تقوم بدور 5 
() العامل المختزل (ب) العامل المؤأكسد 
(ج) العامل الحفاز (3) العامل المنشط 
الشامل فى الكيمياء 


2 


:»> عند تسخين أوكسالات حديد 17 في الهواء يتكون 6ط 
0 أكسيد حديد مغناطيسي © أكسيد حديد 11 
©) أكسيد حديد 111 (د) كربونات حديد 11 


عند إضافة وفرة من حمض النيتريك المركز الي أنبوبة تحتوي 287 من برادة الحديد فإنه يتكون 


»ه©»©©6©6©6©6؟6»©» 


(0 .11.21 من الهيدروجين (ب) 96 من لماء 
(ج) .22.41 من الهيدروجين (د) لا توجد أجابج صحيحتّ. 
عند سقوط الضوء علي قطعة من الهمياتيت فإن اللون الذي تحكفي فوتوناته لعمل إثارة للإالكترونات المفردة 
في أيون الحديد ١١|‏ هواللون 35151ظ 
(0) الأحمر (©) الأزرق (ج) الأخضر () البرتقالي 
عناصر المجموعة الثامنة من الجدول الدوري يمكنها تحكوين سبانك 0ظظ5 
(1) بيني مع الكربون (ب) بينفلزيت معا 
(ج) استبداليت معا (© أ.ج صحيح 
(:» تمت معالجة عينة من خام الهيماتيت والتي تحتوي علي 5190 من نسبتها حديد بطريقة ما فأصبحت نسبة 
الحديد به تساوي 6896 فإن ذلك يعني أنه تم إجراء عملية ........ لهذه العنية . 
(1) تكسير (©) تركيز (2) تخميصن (06 اهمها 
عند تحميص عينة من خام السيدريت يتحول لونها إلي اللون : 
(0 الأحمر (ب) الأصفر (ج) الأسود (د) البني المحمر 
42> مركب عند تعلله بالحرارة يتحكون أكسيد حديد 11 وثاني أكسيد الكربون . 
(1) الهيماتيت (ب) السيدريت ©) كربونات حديد 11 (د) بءجمعا 


40> عند أدخال ذرات الكربون بين ذرات الحديد . أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيحا للحديد : 


[ توصي تكمرير] الصلاية | اخراص ستاطيسية] درج لطيان| درجت الصو 
0 يزن 
©] يد | | تل | تط | تنه | 
©]| يزه | تن | ات 
 ]00(‏ ينه | تزد | 


0 الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


<> عند التقطير الجاف لأسيتات الصوديوم اللأمانية ثم تسخين المركب الناتح عند درجة 100050 يتحكون : 


(0 عامل مختزل (ب) مادة أولير لتحضير عامل مختزل 
©) عامل مؤكسد () أب معا 
<> الشكلان المقابلان يمثلان نوعين من السبائك . 
)2( 1( 
© © 
© 0 
0000© 
)١(‏ نوع السبيكة في شكل )١(‏ 
(0) بينية (ب) استبداليت ©) بينفلزيت 
(5) نوع السبيكة في الشعكل (١؟)‏ 
(0) بيني (0) استبدالين (©) بينفلزيت 


(؟) العنصران الللذان يعكونان السبيكة رقم )١(‏ هما : 
() الحديد - النيكل (ب) الكربون - الحديد (ج) النيكل ٠‏ الكربون 
(2) العنصران اللذان يكونان السبيكة رقم (؟) 


(0) الحديد - النيكل (ب) الحديد الكربون 
(ج) النيكل - الكربون (د) ب.ج معا 
<> عنصران 4,8 


العنصر 4 يدخل مع الحكروم في تحكوين سبيكة الصلب الذي لا يصدأ . 
العنصر 7 هوالمادة الأولية المستخدمة لتحضبر العامل المختزل في الفرن العالي 
فإن العنصران 4,8 يكونان معا : 

(1)نوع واحد من السبائك 

(ب) نوعين من السبائك 


(ج) ثلاثتّ أنواع من السبائك 


2 


<> اذا علمت أن أنصاف أقطار الحديد والكربون والنيكل هي 1.25/4 - 0.774 - 1.28/4 علي الترتيب . 


١‏ يمكن تكوين ................سبيكة بينية من هذة العناصر 
() واحد ©) اثنين ©) ثلاثت 
"- يممكن نحكوين سبيكة ...من هذة العناصر 
(آ) بينيج - استبدالي © استبداليت- بينفلزيج << () بينفلزيت- بيني ©) جميع ماسبق 
72> يمكن لعنصري الحديد والكربون تحكوين سبائك 52 


() استبداليج 2 © بيني ©) بنفلزية (5) باج معاً 


<> ادرس المخطط الأتى ثم اخترالاجابة الصحيحة. 


اموجه 


(0 الخطظ يتشمن خلذكت عمنيات اختزاق 
(©) المخطط يتضمن ثلاثت عمليات أكسدة 
©) المخطط يتضمن عملينَ أنحلال حراري 
(ك) اج صحيح. 
> أي من مركبات الحديد الآتية لا يتأثر عند تسخينه بشدة في الهواء : 
(أ) كربونات حديد 11 
(©) أكسيد حديد مغناطيسي 
3©) أكسيد حديد 111 


(3) كبروتات خديد 11 


العناصر الانتقالية 


<> أي الأختيارات الآتية لا يمكن أن تعبر عن المركبات (1,) ,4,8 


() كبريتات خديد 17 


(©) كبريتيد حديد 11 
©) كبريتات حديد 111 
(ك) كبريتيت حديد 11 
<> مما يسهل حدوث عملية التركيز لخام الهيماتيت : 
(1) آن الحديد عنصر انتقالي. 
(7) أن للحديد خواص مغناطيسيةّ. 
جم أن الرابطيّ الفلزين ببن ذرات الحديد قوييسَ. 


© جميع ما سبق . 


2 


2 أي المخططات الآتية يعبر عن العلاقة بين كتلة عينة من الحديد عند اضافة حمض النيتريك المركز اليها 
بمرورالرمن . 


كتلة العينة 
كتلة العمنة 


كتلة العينة 
كتلة العينة 


<> أي من خامات الحديد الآتية يتأثر بالتسخين في الهواء : 
(1) الليمونيت ١‏ (ب) السيدريت ©) الهيماتيت (5) جميع ماسبق 


<> ألقيت قطعة من الحديد داخل أنبوبة اختبار وتحتوي علي وفرة من حمض الكبريتيك المخفف فتصاعد ,1121 
من غاز الهيدروجين . أي الأختيارات الآتية يمكن أن يعبر عن كتلة هذه القطعة : 


00 1128 و) م224 © 280 (6 و168 
92> أي من المركبات الآتية عند تسخينه بشدة يتكون نوعين من الغازات : 
(أ) كربونات حديد [1 (ب) كبريتات حديد 11 
©) اوكسالات حديد 11 (د) بيج معا 
72> تسلسل مراحل الحصول علي أكاسيد الحديد الثلاثة من أومكسالات حديد 11 يشبة تماما تسلسل مراحل 
الحصول علي أكاسيد الحديد الثلاثة من 0 
(1) خام الليمونيت (ب) خام السيدريت 
7 © كبريتات حديد !| (©: ميد روكيد حديد [أ| 


<> عنصر4 يستخدم في صناعة سبائنك تستخدم في صناعة طائرات اميج المقاتلة ويستخدم في صناعة سبانك 


ٍْ الديور ألومين فإن فهو مو ووو وووو و ووو 
: (0 النحاس (ب) النيكل (ج) السكانديوم (د) الألومنيوم 
و سس د تس 000 إقياول في الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


<0> إذا كان لديك المواد الآتية :لهب بنزين ‏ ماء - برادة حديد ‏ غاز الكلور ‏ غاز أول أكسيد الكربون ‏ حمض 
الهيدروكلوريك المخفف ‏ محلول النشادر. 


)١(‏ يمكن الحصول علي أكسيد حديد 117 من خلال 
() برادة حديد - حمض هيدر وكلوريك - محلول نشادر 
(ب) محلول النشادر - غاز الكلور - لهب بنزين - برادة الحديد 
(©) ماء - برادة حديد - لهب بنزين - أول أكسيد الكربون 
(ه) برادة حديد - غاز الكلور - أول أكسيد الكربون - لهب بنزين 
(7) يمكن الحصول علي أكسيد الحديد أسود من خلال 
(00) ماء - برادة حديد - أول أكسيد الكربون 
(ب) برادة حديد - محلول نشادر - لهب بنزين - غاز الكلور 
لهب يتزين دهاع برادة خاديد 
(د) أول أكسيد الكربون - ماء - برادة حديد - غاز الكلور 
(1) يمكن الحصول علي كلوريد حديد 17 بأستخدام : 
(1) ماء - غازالكلور - حديد - لهب بنزين 
(ب) حمض الهيدروككلوريك - برادة الحديد - غازالكلور 
(2) لهب بنزين - ماء برادة حديد - أول أكسيد الكربون 
() برادة حديد - حمض هيدروكلوريك مخفف 
<9> المادة الأولية المستخدمة في تكوين العامل المختزل في الفرن العالي تدخل في تكوين سبيكة 57 
(1) الحديد الصلب 
(ب) الصلب الذي لا يصدأ 
(ج) النحاس الأصفر 


(© الديورألومين 


(زد) | , 
22 عنصران 4,8 نصف قطر ذرتيهما علي الترتيب هو47 0.61 و4 1.17 فإنهما يكونان معا سبيكة 5 
(1) استبداليت 2 © بينيج © بينفلزية (2) جميع ماسبق 


2 أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد (7) بمرور الزمن (70) عند وضع 
قطعة حديد داخل أنبوبه تحتوي علي حمص النيتريك المركز 


ا 


22© ثلاثة سبانك 5 الأولي : حديد 0 الثانية: حديد مع 0 الثالثة : حديد مع خارصين 
أي من هذه السبائك الثلاثة لا يمحكن فصل مكوناتها بأستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف 


00 الأولي الثالتيّ © الأولي - الثانيتّ 
3) الثانيت الثالثت © الأولي - الثانييّ - الثالثت 
92> يمحكن تكوين سبيكة الصلب مع الفاذديوم في 0 
(1) الفرن العالي الفرن المفتوح (©7) _الفرن الكهربي - فرن مدركس 


رج المحول الأكسجيني الفرن العالي © الفرن الكهربي - المحول الأكسجيني 


العناصر الانتقالية | 


<> أكمل المخطط التالي 


)١(‏ رقم (؟) تعبر عن عملية 

(0) أكسدة ©) انحلال حراري (ج) أختزال (2) أتحاد مباشر 
(7) الحمض اللازم لأتمام التفاعل في رقم (7) يعكون 1 

() مخفف 9) مركز ©) مخفف اومركز 
9) رقم (0) تعبر عن عملية العامة ماده 


() أنحلال حراري 

©) اختزال 

9) أكسدة 

(5) انحلال واختزال معأ 
() الحمض اللازم لاتمام التفاعل في رقم (2) يحكون 00ظ 
0 مركر 

© مخفف 

©) مركزاو مخفف 
(0) رقم )١(‏ يعبر عن عملية 5 


(0) أكسدة فقط 


(ب) اختزال فقط 
©) أنحلال حراري فقط 


© أنحلال حراري وأكسدة و اختزال 


الشامل فى الكيعياء 1 


2 


2 أدرس التفاعلات الآتية ثم أخترالأجابة الصحيحة : 


0002 
160 جب 160 ج20 جه غ1 0001© :4 


0ع جه )ع1 ب )ع1 حب 1650 :8 
م6 جل ,120 جل()ء]7 جه 6),0آ1 © 
160 مع[ جب (ء8 حب (013)ء11 :10 


أي من الأختيارات الآتيه يعبرعن تفاعلات لها نفس تسلسل للمراحل 1,2,3 


(0 48 (ب) 8,0 © م0 (© 4,6 
22> يمكن الحصول علي أكسيد الحديد الأسود عن طريق 0ظ2( 


(1) أكسدة الحديد بالهواء الجوي 
(ب) معالجتّ الهيماتيت بفاز أول أكسيد الكربون 
©) أمرار بخارالماء على برادة الحديد الساخن 
(ك) جميع ماسبق 
»> عند تسخين عينه من خام السيدريت تسخينا شديدا بمعزل عن الهواء يحدث لها تغير هكيماني, أي اللخططات 
الآتية يعبرعن هذا التغير: 


)ا( (ب) 


0 1 
الزمن الزمن 
زج( ١‏ ا 
1 1 
33 33 
: 3 3 
١‏ الزمن الزمن 
المسسدة وي لسع 0200077-00 إرزيول فى الكيمياء رنزة 


العناصر الانتقالية 


<> أيا من الاختيارات الأتية يعبرعن العمليات الأتية 


اا 

ْ 0# | #60 

©]| # 
ا©| *# 0ه | #20 | ص0" 0 


©| 0 | 8 | ,6ت | 0ه 
«» يمكن استخدام برادة الحديد للتميز بين كل من : 
() حمض النيتريك المخفف - حمض الكبريتيك المركز 
(9) حمض كبريتيك مركز - حمض نيتريك مركز 
©) حمض نيتريك مخفف - حمض نيتريك مركز 


(5) جميع ماسم . 


<> تم تسخين طن من كبريتات الحديد ١|‏ تسخينا شديدا حتي ثبات كتلتها , ثم أجريت معالجة المركب الناتح 


بطريقة كيميائية . فإن كتلة الحديد التي يمكن الحصول عليها بعد هذه المعالجة تساوي 205 
(0) عا 136.84 
(ب) عي368.41 
© ع552.61 
(د) عي276.31 


(5-32 0-6 6ت5حهع[) 


' 11 + أعلي من ©” 200 
ئ أدرس المخطط السابق ثم أختر الأجابة الصحيحة : 
0 1) درجة الحرارة اللازمة لأتمام تفاعل تحويل المركب (8) الي الحديدتساوي 595ظ 

1100© 5506© © 25 © 600 

9) لتحويل الحديد إلي المركب (7)يتم امرار....... علي الحديد . 

ظ (1) بخارالماء (©) الهيدروجين ©) أبخرة الكلور (2) أول اكسيد الكربون 
ض (5) عدد تأكسد الحديد في ا مركب ()) ........عدد تأكسد الحديد من المركب (5) 

() اكبرمن >< ©) اقل من ©) يساوي 
ظ (2) ال مركب (7) عند أمراره علي الحديد المسخن لدرجة الأحمرار يتعكون 5 
ا (0) أكسيد حديد ||| (2©) أكسيد حديد || 
| ©) أكسيد حديد مغناطيسي (د) كربونات حديد || 
ظ <> عند إمرار بخاراماء علي الحديد الساخن لدرجة © 500 يتحول لونه إلي اللون 

(0) الأحمر (ب) الأسود ©) الرمادي اللون () الأصضر 


52> تصنع المشغولات الذهبية باستخدام سبيكة أستبدالية من الذهب والنحاس 
أي الأختيارات الاتية يعبر عن طريقة تحكوين هذه السبيكة 
0 صهر الذهب والنحاس وترك كل منها يبرد علي حدة 
(©) استخدام الكتروليت يحتوي علي أيون النحاس 
©) صهر الذهب والنحاس وخلطهما جيدا ثم ترك المخلوط ليبرد تدريجيا 


© ب.ج صحيح 


ا 
7ح 


| ) يلل -5 
العناصر الانتقالية 4[ 90 
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29> أدرس الجدول ثم أخترأي الأجابات تعبرعن فرن من أشران أختزال خام الجديد . 


0 يستخدم 4,1 2# أنتاج (19,1 © يستخدم .) 2 أنتاج 15,13 
<> عند تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتتكون ملح للحديد يكون فيه عدد تأكسد الحديد 
مساويا لعدد تأكسدة في : 


(1) اللمركب الناتج من تحميص السيدريت 

(ب) المركب الناتج من آختزال أكسيد حديد مغناطيسي عند أعلي من 700 بأول أكسيد الكربون . 
<) المركب الناتج من تسخين أوكسالات حديد || يمعزل عن الهواء 

(5) المركب الناتج من تحميص خام الليمونيت 


50> عند تسخين أوكسالات الحديد || بمعزل عن الهواء ثم تفاعل المركب الناتح مع حمض الهيدروكلوريك 
المخفف . أي المخططات الاتية يعبر عن التدرج في أعداد تأكسد الحديد في المركبات المختلفة . 


6 4 


عدد تأكسد الحديد 
عدد تأكسد الحديد 
عدد تأكسد الحديد 
عدد تأكسد الحديد 


الزمن الزمن الزمن الزمن 


(2» نمت معالجة ي/ 600 من الحديد النقي للحصول علي كمية من أكسيد الحديد الأسود , وبذلك فإنة يلزم 


(0-16 6-مه]1) 


معالجة ........ من أكسيد الحديد الأحمر للحصول علي نفس الحكمية من الأكسيد الأسود . 
0 8571 ' 
(ب) ج8001 ظ 
ج) م9601 ظ 
(د) عو11121 ' 


الشامل فى الكيمياء 9 


2 


«1» 1:2 ,اثلاثة عناصر من عناصر الجدول الدوري 


٠‏ )م 


1 1 2 


,امن عناصر السلسة الأنتقالية الأولي : 
)١(‏ العنصران 7 ,1 يمكنهم تكوين سبيكة 
(1) استبداليت 
() بينيت و بينفلزيت 


©) بينيت واستبداليت 


(5) بيني 
(9) يمحكن تحكوين سبيكة بينية من العنصرين مله 
00 12 
(ب) 2,1 
(ج 3لا 
© أب صحيح 
(5) درجة أنصهار العنصر (7) تزداد عندأدخال ذرات العنصر ......... بين ذراته . 
09 (ب) 2 © 7و1 


<> أي من الأختيارات الآتية يعتبر صحيحا لكثافة ثلاثة من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي : 


| | الكثافت | الكثافت الكثافتّ 

| | النيكل | الفانديوم | المنجنيز | 
ا 
ع سه سه 
ل كه 


89 0 
1©] 85 | 602 | م ا 


العناصر الانتقانية 


420 عند قذف ثلاثة قطع متساوية الكتلة من كل من الخارصين والحديد والتيتانيوم من النقطة ]1 لتصل إلي 
النقطة :زر فإن : 


)١(‏ قطعة التيئائيوم نتخذ المسار 

20 © 4 © 8 
7) قطعة الخارصين تتخذ المسار 

0 8 © © © 4 
؟) قطعة الحديد تتخذ المسار 

299 8 )( 4 600 


<> عنصر من عناصر الساسلة الأنتقالية الأولي في حالته الذرية وفي أي حالة من حالات تأكسده يكون 


<> تكون العناصر الأنتقالية بداية من المجموعة 38 وصولاً الي المجموعة 778 مركبات تصل فيها إلي أعلي 
حالة تأكسد عندما : 


0 تففقد جميع إلكترونات المستويين الفرعيين 45,306 
(ب) تكتسب إلكترونات بحيث يصبح المستوي الفرعي 34 تام الأمتلاء . 
(ج) تفقد جميع إلكترونات المستويين الفرعيين 1-1(04) , 715 


(5) تفقد جميع إلكترونات المستويين الفرعيين 114 ,715 


الشامل فى الكيمياء 


<> أي العلاقات الآتية تعتبر صحيحا لعناصر السلسة الأنتقالية الأولي: 


الحجم الذري الحجم الذري 
الحجم الذري الحجم الذري 


(ج) 3 )د( 31 
الكثافة الكثافة 


89> أي من الأختبارات الآتية لا يعتبر صحيحا بالنسبة لكل من السكانديوم والصوديوم . 


ل[ وجةالتارقة 2 | اسكتضيوم | الصوديوم | 
0 الح كي اك اك 
سس تج 1 1 اك كك 
© مضت | صيدضين | صسدصة | 
6 سك 
> عنصرين «ر.,: من عناصر الساسة الأنتقالية الأولي 
- يقع في العمود الثامن من الجدول الدوري ١"‏ - يقع في العمود السادس من الجدول الدوري . 
أي من أهكاسيد العنصرين بز,: له أكبر عزم مغناطيسي . 
© ,0ن © ١‏ م2 © ,0آ 


<> ثلاثة عناصر من عناصر السلسة الأنتقالية الأولى : 


> - في حالة تأكسده (2+) . جميع مركباته غير ملونة . 

5 - في أقصي تأكسد له يستخدم أحد مركباتة كمادة مؤكسدة . 

ح - في حالته الذرية يكون بارامغناطيسي بينما في حالة تأكسده الوحيدة يكون غير ملون . 
أي الأختيارات الآتية يعبر عن المجموعات التي تنتمي إليها كل من ,4,5 في الجدول الدوري على الترتيب : 


00 68,38), 28 (2) 68,18 ,28 
(2©) 38 ,28,78 (د) 28 , 68 , 38 
سه حم ٠17‏ اظنطاض طن ع ضح تلض سن نض او صاس او صنو هاون وكا او يا وصواي وات واه 2ه م وق 
الشامل فى الكيمياء 


العناصر الانتقالية 


<> يستخدم الحديد في العديد من العمليات الصناعية أدرس التفاعل الآتي ثم بين أي من الأختيارات يمكن أن 
يعبر عن الحديد في التفاعل الأتى والذي يتم على مرحلتين . 


1١‏ 7# + يكز جه قب+بلى 0 8+7 جح (] د لآ 
علما بأن التفاعل يحدث علي مرحلتين . 
(0 بر © 4 2 )8 


<> الجدول الآتي يعبرعن ألوان ثلاثة من مركبات الكروم ‏ أي منها يعتبر صحيحا . 


أ تت عم ودوووعجرر مور 
50 اس ا ل اك اد كك 
© | اطق ا | اضرق ]| اخضر ا 
© | بتفس ‏ | اضر | إزرق ا 
© | اخصر ا | لخضر ‏ | اخصر ا 


الشكل البياني المقابل يعبر عن جهود التأين المتتالية لأحد عناصر السلسة الأنتقالية الأولي . 


وبذلك فإن أحد مركبات هذا العنصر يستخدم في : جهد التأين 
() صبغتلغ# صناعت السيراميك . 
(ب) زراعت الأسنان والمفاصل الصناعيت 
©) جلغفنة المعادن 


© يكون سبائك مع الألومنيوم تذخل 2 صناعدّ عبوات المشروبات الغازييسّ 


حالات التأكسد 


أربعة عناصر من عناصر السلسلة الأنتقالية الأولى 
4 - يستخدم فى صناعة الطائرات 


8 - يستخدم أحد مركباته للحكشف عن سكر الجلودكوز 


.) - يسنخدم في دباغة الجلود . - يستخدم في صناعة ملفات التسخين ظ 
يكون ترتيبها حسب الكثافة : ظ 
© 0>م>ممع © 8>م>0>ط ' 
© 8>ط>)>4م ()ط>)>8>م ظ 


2 


<0» عند سقوط الضوء الأبيض علي أحد المواد وظهرت هذه المادة بلون معين فإن اللون المتمم له حدث له ”2 
(0) أنعكاس (2©) أنكسار ©) أمتصاص (5) أ. ب معا 

<م» الأيونات الآتية بارامغناطيسية ملونة ماعدا : 
0 114 (ب) 2خر]بز 2 تجمر] رم م 


> 50107/101--1آ11 و 2-0 2600 


أجري التفاعل السابق باستخدام كلوريد الحديد ||| كعامل حفاز فوجد أن طاقة التنشيط [)1901 - وبذلك 
تكون طاقة التنشيط قلت بمقدار 4017 قبل أستخدام كلوريد الحديد ١١|‏ . 


وعلية فإن طاقة تنشيط التفاعل العكسي بدون أستخدام العامل الحفاز تساوي : 
600 23010 (ب) 28010 © 24010 (ه) 23010 
«(9» أي من الأختيارات الآتية يعبرعن عنصر أنتقالي : 
121 ني ساك لمعه 
١ 525‏ العنه 
| 09 |[ ضعيف_ | اخضر | 970 | ديامغناطيسيت | 
| © | جيد |عديماللون| 210 | ديامفناطيسيت | 


حك اس ا ار 
| © | جيد | سود 


(0> أدرس الجدول الآتي والذي يعبر عن أربعة من عناصر السلسة الأنتقالية الأولي: 
.ه ١‏ 0 5 2 0 
الترنيب الصحيح لذرات هذه العناصر حسب العزم المغناطيسي هو : 
00 11<1<.ب<2 


(ب) 2<17<1<117 
© 2<1<11 <ا 


() غ1<2<11<1 


العناصر الانتقالية 


<> ثلاثة مواواء 8ر2 كما بالأقكاز 55 (ط) 0 
)١(‏ أي المواد تظهر باللون الأبيض : 
00 © م 2 
(5) أي المواد تظهر باللون الأسود : 
يه © م © 2 


5 إذا علمت أن أحد هذه المواد يمتص فوتونات الضوء الأخضر والأصفر بنسب معينة فإن : 
(1) المادة هي © وتظهر باللون البنفسجي المحمر 
() المادة هي 5 وتظهر باللون البنفسجي المزرق 
©) المادة هي © وتظهر باللون البرتقالي المحمر 
<> عدد العناصر الأنتقالية في السلستين الأولى والثانية من عناصر الفئة 4 يساوي 
00 20 199 21 () 18 


02> فى تجربة الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في المركبات العضوية وبعد تسخين المادة العضوية مع 
أدكسيد النحاس يتصاعد غاز ثاني أكسيد الحكربون وبخارالماء . أي الألوان الآتية تحكون طاقته كافيه لإثارة 
الإلكترونات المفردة في المستوي الفرعي 0 للنحاس من جزينات كبريتات النحاس بعد تصاعد الفغازين 


() الأزرق (ب) البرتقالي ©) الأحمر (ه) الأصفر 
<> يمكن الحصول علي أكاسيد الحديد الثلاثة من الحديد من خلال : 
() ثلاث عمليات أكسدة (ب) عمليتي أكسدة وعملين أخنزال 
كج عملين أكسدة وعمليني اختزال (© ب. ج صحيح 
002020 الشامل فى الكيمياء 222202000000000 »" 00006 


<> 4,8,0 ثلاثة سبائنك تضم مكوناتها عناصر انتقالية . 
4 سبيكة للنحاس مع الفصة 
8 سبيكة للحديد مع النحاس 

سبيكة للخارصين مع الحديد 

أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيحا 

(0) السبائك 4,8 يمكن التميز بينهما بإاستخدام ][)11 مخفف 
(ب) السباتك 4,0 يمكن التميز بينهما بإستخدام [[)11 مخفف 
(ج) السبائك 8,0 يمكن التميز بينهما بإاستخدام 116011 مخفف 


(د) جميع ماسبق صحيح 


© الدرس الأول (التحليل الكيفي) 


ا الدرس الثاني (التحليل الكمي ) 


72> ثلاثة أنابيب0 ,8 , 4 


الأنبوبة 4 تحتوي علي يوديد الفضة والأنبوبة 8 تحتوي علي كلوريد الفضة والأنبوبة ) تحتوي علي بروميد 
الفضة عند إضافة محلول النشادر إلي كل منها فإنه يمكن التمييز بينها بسبب ا 


(1) أن منها واحدة لا تذوب وواحدة تذوب 2 محلول النشادر 
(ب) اختلاف زمن ذوبانها 4 محلول النشادر 
(ج) أن منها واحدة لا تذوب واثنين منها تذوب 2 محلول النشادر 
() بءج صحيح 
(2> يعتبر حمض الهيدروكلوريك المخفف كاشف للأنيونات المشتقة من الأحماض الآتية ماعدا : 
() حمض النيتروز - حمض الكبريتوز (ب) حمض الكبريتيك - حمض الكربونيك 
©) حمض الثيوكبريتيك - حمض الكبريتوز ١‏ (د) حمض الكربونيك - حمض الهيدروكبريتيك 


> أولا : ملح عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إليه يتصاعد غاز يسود ورقة مبللة بمحلول أسيتات 
الرصاص (11 ) , وعند إضافة محلول كربونات الآمونيوم إليه يتحكون راسب أبيض يذوب في الأحماض المخففة . 


فإن الماح هو 6 *ش”ظ2 
(ج) كبريتات الألومنيوم (د) كبريتيد الكالسيوم 


' (أ) كبريتيت الكالسيوم () كبريتيد حديد )١|(‏ 


ثانيا : يمحكن التمييز بين حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك المرهكز باستخدام 121111 


() كلوريد الصوديوم ©) محلول كلوريد الكالسيوم 
©) ملح بروميد الصوديوم 0 جميع ماسيق 


2 ثلاثة انابيب0 ,8 ,4 
الأنبوبة 4 تحتوي علي بروميد الفسء كتلته ع 0.2 
الأنبوبة 8 تحتوي علي يوديد الفضة كتلته ع 0.2 
الأنبوبة () تحتوي علي كلوريد الفضة كتلته ع 0.2 


عند إضافة وفرة من محلول النشادر الي الأنابيب الثلاثة , أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا : 


4 


الزمن 0 
اه بن 

يستخدم حمص الهيد روكلوريك المخفف للهكسف عن : 
600 كبرسات الماغنسيوم (©) قوسفات الصودديوم 
(©) نترات البوتاسيوم © كبرينيد الكالسيوم 

22> عند إضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز إلي محلول ملح نيتريت 

الصوديوم ثم إضافة محلول كلوريد الباريوم إلي الخليط الناتح يصبح لون الراسب مشابها ل ششظظظ 

(1) الراسب المتكون 2 أنبوبي تحتوي علي ملح كبريتيد البوتاسيوم مضافا إليه محلول نترات الفضتّ 
(©) الراسب المتكون 2 أنبوبج تحتوي على ملح يوديد الصوديوم مضافا إليه محلول نترات الفضتّ 
©) الراسب المتكون 2 أنبوبج تحتوي علي كلوريد حديد ( ||| ) مضافا إليه محلول هيدر وكسيد الصوديوم 
(2) الراسب المتكون عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون 2# ماء الجير لفترة طويلت 


1 


<> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة نتحتوي علي نيتريت الصوديوم , وبعد مدة مناسبة تم 
إضافة محلول نترات الفضة إلي محتويات الأنبوبة . 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا : 


الزمن 


(د) 


: 
1 


الرمن الزمن 
<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التغير في عدد تأكسد الحديد عند إمرار أبخرة الكلور علي الحديد 
الساخن ثم تفاعل محلول المركب الناتح مع محلول الصودا الكاوية . 


(ب) 
1 9 
1+ 
الزمن الزمن 
زج ف !5 3+ 
2+ 2+ 
1+ 1+ 
الزمن الزمن 


2 عند إاضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد الأملاح يتكون الغاز 4. وبأكسدة هذا الغازثم إذابة 
5< الناتح في الماء يتتكون المركب 8 . فإذا علمت أن المركب 8 يستخد للكشف عن أنيون الكلوريد , فإن الغاز .م 


' هو 0500ظطص1 

ش 0 كلوريد الهيدروجين © ثاني أكسيد النيتروجين 

' ج ثاني أكسيد الكبريت © أول أكسيد الكربون 
فى الشامل فى الكيمياء 


جن> أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف لملح صلب صيغته الكيميانية 476 ) فتصاعد غاز يكون مع ورقة 
مبللة بمحلول ( 78 ) راسب أسود فإن الأنيون (1 ) يكون : 


(1) أسيتات (©) كبريتيد ١١‏ (ج) كبريتيت () بيكربونات 
22> غازلا عند ذوبانه في الماء يتكون المحلول 1 وعند إضافة المحلول 7 إلي فوسفات الفضة فإنها تذوب تماما فإن 
الغار كل هو مس او يه 
(0) ثاني أكسيد الكبريت (ب) ثاني أكسيد النيتروجين 
(ج) الأمونيا (د) كلوريد الهيدروجين 
22> حمض < عند تسخينه تتكون أبخرة يمكن التعرف عليها باستخدام الغاز الناتج من تفاعل هابر بوش 
فإن الحمض )7 يستخدم للمكشف عن 2556 
(0) نترات الصوديوم (ب) كبريتيد البوتاسيوم 
(2) نترات الفضت (5) ب؛ج صحيح 


72> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي نيتريت الصوديوم ؛ وبعد مدة مناسبة تم 
إضافة محلول نتيرات الفضة إلي محتويات الأنبوية . 


أي الأشكال البيانية الأتية يعتبر صحيحا :- 


(1) 


كنلي الراسب 


(د) : 
: 


الزمن 


امس ”كص 


2 أي الأشكال البيانية الأتية صحيح عند إضافة وفرة من حمض النيتريك إلي مخلوط صلب مكون من 
هيدروكسيد حديد || ومسحوق النحاس بنسبة (1:1) 


(1) 


كتليّ المخلوط 


الزمن الزمن 


كتلننّ المخلوط 


الزمن الزمن 


أضيفت وفرة من محلول نترات الفضة إلي كل من كبريتيت وكبريتيد الصوديوم 
أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح :- 


(1) 


حلي الراسب 
ححتلن الراسب 


الزمن 
الزمن 
(ج( 1 ٍ 
0 (د) 5 
الزمن ْ 1 
الزمن 
27> يمكن استخدام حمض الكبريتيك المركز للتمييز بين 0 


() حمض الهيدروكلوريك - حمض الهيدرويوديك 
© حمص الهيدروبروميك - حمض الهيدروكلوريك 
2 حمص الهيدرويوديك - حمض الهيدروبروميك 


© جميع ما سبق 


5 الشامل فى الكيمياء 


(0» عند إضافة محلول كلوريد الصوديوم إلي محلول أحد الأملاح يتكون راسب أبيض , وعند اضافة حمض 
الكبريتيك المركز اليه مع التسخين تتصاعد أبخرة بنية حمراء . فإن الملح هو ا مد دي 
(0) نترات الحديد ( ١|!‏ ) (ب) كبريتيت الفضت 
©) ككوريد الحديد ( ||| ) (د) نترات الفضت 


<> عند تسخين حمض النيتريك عند درجة “100 س , وبجمع الغازالناتج , وتبريد أبخرة هذا الغاز يصبح لونه 


»وة»© »©»»6»©»©»»©؟ 


(1) عديم اللون (ب) بني محمر (©) أصفر باهت (5) أحمر 
عند إضافة محلول ملح نيتريت البوتاسيوم الي برمنجنات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك المركز فإن 
أيون المنجنيز نتعدث له 50 
(0) عمليجَ أكسدة (7) عمليت اختزال 
©) عمليتّ تعادل (د) لا يتغير تركيبه الإلكتروني 
<> إذاعلمت أن 101:0 عامل مؤكسد قوي , فإن لون 171:0 المحمضة يختفي عند إضافتها إلي محلولي .... 
0 ,850 - ,طهر ي9) ,50ع - ,لهال 
© ,(50) ع8 - ,70هل1 (5) ,(50)ء8 - رلللهار 
«> خليط من ملحي فوسفات وكبريتات الباريوم كتلته م 0.8 بنسبة ( 1 : 1 ) تم اضافة حمض 
الهيدروكلوريك المخفف إليه , ثم فصل الراسب المتعكون فوجد أن كتلته - 6 
(6 ع 0.2 (ب) ع 0.4 © ع 0.3 (ه) ع 0.8 


<2> أي العمليات الآتية أحد نواتجها هو غاز يعكر ماء الجير الرائق : 
(0) إضافت حمض الهيدروكلوريك إلي ملح كربونات البوتاسيوم 
(ب) تسخين خام السيدريت بمعزل عن الهواء 


(د) جميع ماسبق 0 | 
<> يستخدم حمض الكبريتيك للتعرف علي أيونات ااا ا م م 7 جا _إ] 
(1) الكلوريد والنحاس (ب) الفوسفات والكالسيوم ' 
2) البروميد والحديد )١|(‏ (د) الكالسيوم واليوديد ظ 
2 تت تسا ا 


<> غاز4 عند أكسدته يتكون الغاز8 , وعند إمرار الغاز8 خلال ماء الجير فإنه يتعكر 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن 4 : 


() عامل مؤكسد (ب) يمكن الكشف عنه باستخدام النشادر 
© عامل مختزل (5) بج معا 


أربعة أناييب 7 , © , 8 , 4 
الأنبوبة 4 تحتوي علي قطعة حديد أضيف إليها حمض الكبريتيك المركز وتم تسخين محتويات الأنبوبة 
الأنبوبة 8 تحتوي علي قطعة من كبريتات الحديد (11 ) تم تسخينها تسخينا شديدا 


الأنبوبة :) نتحتوي علي ملح يكون راسب أبيض لا يتأثر بالضوء مع محلول نترات الفضة أضيف اليه وفرة من 
حمض الهيدروكلوريك المخفف 


الأنبوبة 7 تحتوي علي ملح يزيل لون اليود البني أضيف اليه وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف 
فإنه يتحعكون غاز يمكن الكشف عنه بإمراره خلال محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض 


الكبريتيك في 9"ش0ط0ظ2ظ 
(0 ثلاثت انابيب منها (ب) أنبوبت واحدة 
©) أربعت أنابيب منها (5) أنبوبتين منها 


<> أي العمليات الآتية يكون أحد نواتجها ملح شحيح الذوبان في الماء أبيض اللون : 
(أ) إضافدّ حمض الهيدروكلوريك إلي ملح كبريتيت الصوديوم 
(ب)إضافتّ محلول نترات الفضتّ إلي ملح كبريتيت البوتاسيوم 
(ج) إضافدّ محلول كبريتات الماغنسيوم إلي ملح كربونات الصوديوم 
(د) ب؛ج صحيح 


22 عند إضافة كمية وفيرة من حمض الكبريتيك المركز إلي أنبوبة نتحتوي علي خليط من ملحي كلوريد 
ويوديد الصوديوم . ووضع ورقة مبللة بمحلول النشا عند فوهة الأنبوبة , فإن الورقة تتأثر بسبب 220 


(1) تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع ملح كلوريد الصوديوم 


(ج) تفاعل ملح يوديد الصوديوم مع حمض الكبريتيك المركز وتصاعد غاز عديم اللون 


' (ب) تفاعل ملحي الكلوريد واليوديد معا لأن حمض الكبريتيك المركز يعمل علي خفض طاقت التنشيط 
: (د) حمض الكبريتيك المركز يؤكسد أحد الملحين ويحوله إلي أبخرة ملونت 


الشامل فى الكيمياء 


1 
:. > 


31 


الكيمياء التحليبية 74 0 


<> اربعة أنابيب 2 ,© ,8 , 4 
تحتوي الأنبوبة 4 علي ملح كربونات الحديد 11 
وتحتوي الأنبوبة 8 علي محلول بيكربونات الماغنسيوم 
وتحتوي الأنبوبة ) علي حمض النيتريك 
وتحتوي الأنبوبة (7 علي ملح كربونات الماغنسيوم 
أي من محتويات الأنابيب الأربعة يتأثر بالحرارة : 
(© طصر8هرلىم ‏ © 2,6,4 © 4,6,8 © ط,8,0 


<> عند إضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز إلي محلول نيتريت الصوديوم , 
تم اضافة محلول كلوريد الباريوم إلي الأنبوبة التي نتحتوي كليهما . 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن ذلك تعبيرا صحيحا : 


() 


كتلي الراسب 


كتلن الراسب 


الزمن الزمن 


كتليّ الراسب 


الزمن الزمن 


> أدرس المخطط الآتي : 
رمم 101+ 4 
0 با + لاتت سس سسدمه 622 مل الب 
)١(‏ المادة هي 23223777 2 9 


(0)الكبريتيت ١‏ (ب)الكبريت ©) الكلور (د) الكبريتيد 
() المادة 7 تعبر عن له 
(أ) صلب (9) غاز (ج) محلول (د) سائل 


1 


(")يمحكن الكشف عن الكايتون ف الراسب الأسود بأستخدام 0 
(),81,50 مركز () 1101مخفف © ,مم8 
2 عند إضافة محلول كبريتات الماغنسيوم الي محلول ملح يتكون راسب أبيض علي البارد , وعند إضافة محلول 
النشادر اليه يتكون راسب أبيض جيلاتيني فإن الملح هو ل 
(أ) كبريتات الحديد )١|(‏ (ب) بيكربونات الألومنيوم 
(ج) فوسفات الكالسيوم ” (د) كربونات الألومونيوم 
<> أي المركبات الآتية لا يذوب في الماء : 
(أ) كربونات الكالسيوم () كلوريد الفضتّ 
(ج) بيكربونات الماغنسيوم () أءب صحيح 
<> يمكن التميبز بين ورقتي ترشيح إحداهما مبللة بمحلول خلات الرصاص والأخري مبللة بمحلول النشادر 
باستخدام 6آآظظ2 


(1) الأبخرة الناتجت عن إضافنّ حمض الكبريتيك المركز إلى ملح كلوريد الصودبيوم 
(7) غازثاني أكسيد الكبريت 


2 غاز كبرينيد الهيدروجين 


(3) أءج صحيح 
((:> عند إضافة وفرة من محلول الصودا الكاوية إي محلول كلوريد حديد ١|‏ وبفصل المادة الصلبة وتسخينها 
عند درجة 3007 س يتكون .... 
(1) أكسيد حديد مغناطيسي (ب) أكسيد حديد 111 
©) أكسيد حديد 17 (د) كلوريد حديد 111 
........... بيذوب في حمض النيتريك . 
ظ (أ) فوسفات الفضت 
' (ب) يوديد الفضت 
ئ (ج) كلوريد الفضد 
ظ © بيروميد الصوديوم 
حر “سس سس هبر << 0000 د د د03 النتاهل فى الكيمياء ٍ بدي ةا 


<> أي من الاختيارات الآتية يعبر عن مخلوط يمكن فصله باستخدام الماء : 
(أ) هيدروكسيد الألومنيوم - هيدر وكسيد حديد 11 
(#) كبريتات الباريوم - كبريتيد الفضتّ 
(ج) فوسفات الفضتّ - يوديد الفضتّ 
(5) لاشئ مماسبق 


2 ادرس الجدول الآني : 


عند ارتباط أحد الشقوق من العمود 4 مع أحد الشقوق من العمود 8 فإن أقصي عدد من الأملاح شحيحة الذوبان 


في الماء يمحكن أن يتحكون يساوي شش*ظظ( 
20 9) 4 © 1 (© 3 


<> أي من العمليات الكيميائية الآتية يتم في وسط قيمة 01 له أقل من 7 
69 أكسدة الإيثين بواسطيّ برمنجنات البوتاسيوم 
(ب) الكشف عن تعاطي السائقين للكحولات 


©) الكشف عن وجود النحاس 4# أحد الأملاح باستخدام الغاز المتصاعد من أنبوبت تحتوي علي ملح 
كبرينيد الصوديوم وحمض الهيد روكلوريك المخفف 


© ب ١‏ ج معا 
أولا : عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلول الملح يتعكون راسب أصفر يذوب في محلول النشادر, وعند 
إضافة محلول النشادر الي نفس المحلول يتحكون راسب بني محمر فإن الملح هو ا 
(أ) كبريتيد الكالسيوم (ب) يوديد الحديد ( )١||‏ 
2) نترات النحاس )١|(‏ (د) فوسفات الحديد ( ١|!‏ ) 
2ت و ا حاط مح ص ص ص حرج ص جع ص 0 بو م 


1 


ثانيا : أي العبارات الآتية صحيحة : 
(1) للتمييز بين بيكربونات الصوديوم وبيكربونات البوتاسيوم يمكن استخدام الماء 
© يستخدم محلول نترات الفضن فقط للتمييز بين فوسفات ويوديد الصوديوم 


ج) للتمييز بين أي ملحين من الأملاح التي تحتوي علي أحد أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف 
يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفضف ماعدا أملاح الكربونات والبيكربونات 


(5) يمكن استخدام كبريتات حديد ( !|| ) تم تحضيرها منذ فترة طويلت 2# تجربت الحلقت البنيت 


<> قام أحد الطلاب بإضافة كاشف هيدروكسيد الآمونيوم إلي محلول ملح من أملاح الحديد || فتكون راسب 
لونه مختلف عن اللون المتوقع , فإن السبب المحتمل لذلك هو أن ا 


(1) الكاشف المستخدم خطأ 
(ب) الكاشف قاعدة قوينّ 
(ج) التفاعل يحتاج إلي تسخين 
() الملح مخلوط بأملاح أخري 
<> ملح صلب عند تسخينه في الهواء يتكون أكسيد حديد (111 ) فإن محلوله الماني يمكن التعرف علي 


() محلول النشادر وحمض الهيدروكلوريك المخفف 
(ب) محلولي كلوريد الباريوم والصودا الكاويت 
©) حمض الكبريتيك المركز وحمض الهيدروكلوريك المخفف 


(د) محلول الصودا الكاويج وحمض الكبريتيك المركز 
12> يمكن التميبز بين محلولي كلوريد الصوديوم وكلوريد الألومنيوم باستخدام : 
(0) حمض الهيدروكلوريد 
(ب) محلول الصودا الكاويت 
(©) المحلول المائي للغاز الناتج من تفاعل هابر بوش 


() بءج صحيح 


- الشامل فى الكيمياء 


72> أنبوبتين 7 ,3 الأنبوبة غ7 تحتوي علي برادة الحديد والأنبوبة 7[ تحتوي علي مسحوق كبريتيد النحاس 11 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح عند إضافة وفرة من حمض النيتريك المركز علي كل منهما : 


1( 1 ا 
* 1 1 
الزمن الزمن 
لج 1 (د) ير : 3 
الزمن : 1 الزمن 1 


:> يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن : 
() ثلاثت أنيونات تحتوي علي عنصر الكربون 
(ب) ثلاثت أنيونات تحتوي علي عنصر الكبريت 
©) ثلاثت أنيونات تحتوي علي عنصر النيتروجين 
(د) ثلاث أنيونات تحتوي علي عنصر الفوسفور 


:»> عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض , وعند إضافة محلول نترات 


الفضة إلي نفس المحلول يتحكون رسب أبيض يتأثر بالضوء. فإن الملح هو 7ط 
(0 كدوريد الحديد )١|(‏ (ب) كربونات الحديد ( || ) 
(ج) كبريتات الكالسيوم () كلوريد الكالسيوم 
70> عند اضافة كربونات الكالسيوم الصلب إلي ماء مذاب فيه ثاني أكسيد الكربون فإنها 5 
() لا تدوب 
(ب) تدوب ثم تترسب مرة أخري 


©) تذوب 
(د) يزداد تركيز أنيون الكربونات 2 المحلول 


الشامل فى الكيمياء 0 


1 


<> محلول عديم اللون حجمه [71: 10 تم تقسيمه علي أنبوبتين 8 , 4 أضيف إلي محتويات الأنبوبة 4 وفرة من 
محلول نترات الفضة فتكون راسب أبيض , وأضيف إلي محتويات الأنبوبة الثانية حمض كبريتيك فتحكون 


راسب أبيض فإن ملح هذا المحلول هو ”5 
(1) كلوريد الصوديوم (ب) كلوريد الباريوم 
9) كنوريد حديد )١١(‏ (د) كلوريد الألومنيوم 
> يمكن التمييزبين حمض النيتريك المرمكز . وحمض الكبريتيك المركز باستخدام : 
0 قطعن حديد 
ظ (©) بالتسخين 
| 


©) بإمرار غاز كبريتيد الهيدروجين 4 كل منهما 


05> أنبوبتين 8 , 4 الأنبوبة 4 تحتوي علي م 0.39 من فوسفات الفضة والأنبوبة 8 تتحتوي علي ع 0.69 من 


ظ (© أب صحيح 
ظ كلوريد الفضة . أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة وفرة من محلول النشادر الي كل منها . 


الكتلسّ الكتليّ 
)0 


4 8 
8 4 
الزمن 
ادرس محتويات الأنابيب الثلاثة الآتية ,4,8 مخلول ا محلول 

0000 كلوريد كلورد الصودا 
يمكن الحصول علي اكسيد حديد !|| عن طريق إضافة حديد 11 حديد 1 الكاويت 
محتويات الأنبوبتين ........ ثم معالجة الناتج بالطرق 6 8 4 
الكيميانية المختلفة . 


60 4-8 (ب) 8-0 © من () 4-8-0 


<> عند امرارغازثاني أكسيد الكبريت خلال محلول ثاني كرومات بوتاسيوم محمض بحمض الكبريتيك فإن 


(أ) يحدث له اكسدة لزيادة شحنته الموجبت 
(ب) يحدث له اختزال لنقص شحنته الموجبت 


2©) لا تتغير شحنته 4 طربِي معادلت التفاعل الموزونت 


()لا توجد إجابت صحيحتّ 
<> غازلا عند أكسدته يتكون الغاز1 وعند |مرار الغاز”7 خلال أنبوبة تحتوي علي الماء النقي يتكون المركب 
7 وؤعند إضافة قطعة من النحاس إلي المردكب 7 تتتكون أبخرة من الغاز 1 فإن الغاز1 هو 5ظ 
(1) أول أكسيد الكربون (7) ثاني اكسيد النيتروجين 
(©) أكسيد النيتريك (د) ثاني أكسيد الكربون 
<> أولا : يمكن التمييز بين ملحي كربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم باستخدام 21111 
(0) حمض الهيدروكلوريك المخفف (ي) حمض النيتروز 
(ج) ملح كلوريد الصوديوم (5) جميع ماسبق 
ثانيا : ملح عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم اليه يتحكون راسب بني محمر . وعند إاضافة حمض 
الكبريتيك المركز إليه مع التسخين تتصاعد أبخرة بنية حمراء . فإن الملح هو 0 
(0) كبريتات الكالسيوم (ب) كبريتيد حديد )١|(‏ 
©) نترات حديد (||1) (3) فوسفات الألومنيوم 


<> أي من العمليات الكيميانية الآتية تؤدي الي تصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت : 
(1) إضافّ حمض الكبريتيك المخفف إلي برادة الحديد ؛ ثم تسخين المركب الناتج تسخينا شديدا 
(ب) إضافت حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي ملح كبريتيت البوتاسيوم 


(ج) إضافت كاشف المجموعت التحليلينّ الأولي إلي ملح ثيوكبريتات الفضتّ 


(د) جميع ماسبق 

«:» حمض الكبريتيك المركز يعتبر عامل مؤكسد قوي لجميع ما يلي ماعدا 20 
(1) بروميد الهيدروجين (ب) كبريتات الحديد ( ١|‏ ) 
©) كلوريد الهيدروجين (د) يوديد الهيدروجين 


الشامل فى الكيمياء 59 0 


1 


<> عند تفاعل محلول كبريتات النحاس مع غاز 4 في وسط حامضي تكون راسب إسود , وعند تفاعل محلول 


نترات الفضة مع محلول 8 تكون راسب سود أيضا فإن 8 , 4 هما 1 
0 ع«ظعلة:8 - ,4:00 ©ا لوهلا : 8 - 4:25 
© كرءاة :8 - كر4:8 01هلة :8 - ,4:50 


<> أضيف كاشف المجموعة التحليلية الأولي إلي أنبوبة تحتوي علي أحد الأملاح ( 7 ) وتم جمع الغاز المتصاعد 
وتم إمراره خلال أنبوبة تحتوي علي محلول أحد أملاح حمض الكبريتيك ( 7 ) مضافا اليه قطرات من حمض 


الهيدروكلوريك فتحكون راسب فإن المحلول ( 77 ) لأحد كاتيونات ظش(ظه2 
() المجموعتّ التحليليت الثالثنّ (©) المجموعت التحليليي الثانييّ 
© المجموعة التحليلية الخامسيت © المجموعتّ التحليلييّ الأولي 


<> أجري طالب تجربة فنصحه زميله بجمع الغاز المتصاعد عند فوهة الأنبوبة لامكانية استخدامه في الكشف 
عن كاتيون النحاس ,فإن التجرية التي كان الطالب يجريها هي 250 


0 تفاعل حمض الكبريتيك الملركر مع ملح كلوريد الصوديوم 
©) تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع ملح كبريتيد البوتاسيوم 
2 تفاعل حمض الكبرينيك المركز مع ملح نترات الصوديوم 


© تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع ملح كربونات الصوديوم 


<> عند الكشف عن أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف يستخدم .... ( 1 ) .... . بينما عند المكشف عن 
الكاتيونات يستخدم .... ( 2 ) .... 


<> 4 مركب عضوي و8 مركب غير عضوي , وعند إضافة المركب" إلي المركب 1/ يتكون لون بنفسجي , 
وعند إضافة المركب0 إلي المركب 7 يتكزن راسب بني محمر 


أي الاختيارات الآتية صحيح : 


' (00 8 يوديد صوديوم + 4 ملح خامضى (007) ملح حامضي ؛ 4 مركب قاعدي 
ظ ©) 8 مركب قلوي ؛ 4 مركب حامضي 2 (3) 8 محلول غازخ الماء؛ 4 مادة سائلت 


<> الشكل البياني المقابل يعبر عن إضافة محلول هيدروكسيد 
الصوديوم إلي عدة أنابيب اختبار مختلفة . 


(أ) إذا كانت الأنبوبة تحتوي علي محلول كلوريد حديد 1717 فإن 


التفاعل ينتهي عند النقطة 5 
800 (ب) 4 © 2 

(ب) ينتهي التفاعل عند النقطة (4) إذا كانت الأنبوبة تحتوي : 
علي 22205010 
(0) كدوريد حديد )١١(‏ (ب) كلوريد الأ لومنيوم 
©) كلوريد حديد )١١|(‏ 

(:> عند جمع مركب الحلقة البنية وتسخينه يتكون . 

0 غازلونه بني محمر ف قاع الأتبويت () غاز يسود ورقتمبللت بمحلول خلات الرصاص 


(©) أبخرة بنيجَ حمراء عند فوهت الأنبوبت ١‏ (3) غازلونه أخضرك# قاع الأنبوبت 


33 
3 
1 


72> ملحين ( ]41 ) و( 77 4 ) يمكن الكشف عن الأيون 4 باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف , وعند 


الكشف عن الأيون 7 والأيون 1 تكونت رواسب صفراء اللون فإن الأيون 4 يحتمل أن يكون 5 
() كاتيون الرصاص (ب) كاتيون الألومنيوم 
(ج) كاتيون الفضت (5) كاتيون الكالسيوم 


«:» عينة من فوسفات الباريوم ثم إضافة حمض النيتريك إليها . أي الأشكال البيانية الآتية صحيح . 


(1) 


كتليّ العينت 


الزمن الزمن 


(د) 


©»©»»»»©»ةة 


1 


<> أولا : ملح عند اضافة حمض الكبريتيك المركز اليه مع التسخين تتصاعد أبخرة برتقالية تصفر ورقة مبللة 
بمحلول النشا , وعند اضافة محلول النشادر اليه يتكون راسب أبيض جيلاتيني . 


() ككلوريد النحاس ( )١|‏ (ب) بروميد الألومونيوم 
() يوديد الكالسيوم () كبريتات الألومنيوم 
ثانيا : يمكن التمييز ببن ملحي هيدروكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الحديد (111 ) باستخدام ”5 
(0) محلول النشادر (ب) محلول الصودا الكاويتّ 
(ج) الماء (5) أءب صحيح 
(7> يتكون راسب إسود عند إمرارغاز كبريتيد الهيدروجين خلال 5-3 
(0) محلول نترات الفضت (ب) محلول أسيتات الرصاص 
©) محلول كلوريد الصوديوم (د) أب معا 
07> عملية تحول جزيئات حمض النيتروز إلي حمض النيتزيك تعبر عن عملية 52 
() انحلال حراري (9) اختزال 
2) أكسدة (5) أءج صحيح 
22> أي من الاختيارات الآتية يذوب في حمض النيتريك : 
(أ) فوسفات الباريوم (ب) هيدروكسيد حديد 11 
(ج) قطعتّ نحاس (د) جميع ماسبق 
<> يمكن التمييز بين غازي ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد الهيدروجين باستخدام 21111 
(1) محلول ثاني كرومات بوتاسيوم محمضتّ بحمض الكبريتيك المركز 


(ب) محلول كبريتات النحاس مضافا إليه قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(ج) محلول اسيتات الرصاص 
© جميع ماسبق 


»> جزء من سبيكة النحاس الأصفر أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك . ثم تم فصل المادة الصلبة 
المتبقية من السبيكة , وأضيف إليها حمض النيتريك فيتحكون -3300ؤ3 


(1) غازعديم اللون (ب) ابخرة برتقالي <١‏ (ج) أبخرة بنيج حمراء ١‏ (د) أبخرة زرقاء 


الالو ف الشامل فى الكيمياء 


4 عند التعرف علي ملح نترات الفضة فإن يلزم تفاعل نترات الفضة مع 5ك 
(1) حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(ب) حمض الكبريتيك المركز 
©) كبريتات حديد محمضيّ بحمض الكبريتيك 
(5) جميع ماسبق 
72> إذاكان لديك مخلوط من كبريتات الباريوم وفوسفات الباريوم أي مما يأتي يعتبر صحيح : 
(1) يمكن فصل كل منهما عن الآخر بإضافيّ حمض الهيدروكلوريك المخفف والترشيح 
(ب)يمكن فصل كل منهما عن الآخر بإضافت الماء المخفف والترشيح 
(ج) كبريتات الباريوم لا يذوب 2# الماء ويذوب # حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(د) فوسفات الباريوم يذوب 2# الماء ويذدوب 2 حمض الهيدروكلوريك المخفف 
92> أي من التجارب الآتية يمكن التعرف عليها بدون تسخين : 
(0) حمض الكبريتيك المركز مع نترات الصوديوم 
(ب) حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كربونات الصوديوم 


©) حمض الهيدروكلوريك المخفف مع نترات الصوديوم 


() بءج صحيح 

92> تستخدم أبخرة اليوم للتعرف علي 0 
(0) ملح ثيوكبريتات الصوديوم (ب) محلول النشادر 
(ج) محلول النشا (د) أءج معا 

9> عند إضافة قطعة من النحاس إلي حمض النيتريك المركز فإن 50 


[(69 يحدث أكسدة لأيونات النحاس 
(ب) يحدث اختزال لذرات النحاس 
(2) يحدث أكسدة لذرات النحاس 


(د) يحدث اختزال لأيونات النحاس 


<> مخلوط يتكون من كربونات كالسيوم وبيكربونات كالسيوم بنسبة (1:1) أضيف اليه وفرة من الماء 
أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 


(1) 


كتلنّ المخلوط 
كتليّ المخلوط 


كتلنّ المخلوط 
كتليّ المخلوط 


الزمن الزمن 
(0» عند إضافة محلول كلوريد الباريوم إلي محلول ملح يتكون راسب أبيض يذوب في حمض الهيد روكلوريك 
المخفف , وعند إضافة محلول كربونات الآمونيوم إلي محلول نفس املح يتحكون راسب أبيض . 


() فوسفات الحديد (!|1) (#) كبريتات الألومنيوم 
©) فوسفات الكالسيوم () كربونات الألومنيوم 
(0> يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للحكشف عن كل من 0 


(0) أنيون الكبريتات - كاتيون الفضتّ 
(ب) كاتيون الكالسيوم - أنيون الكربونات 
3) أنيون الكبريتيد - كاتيون الزئبق 
(5) كاتيون النحاس 11 أنيون الكبريتيت 


مخلوط صلب يتحكون من هيدروكسيدات ألومنيوم وحديد (11 ) وحديد (111) , إذا علمت أن 96 40 من 
3 كتلته هيدروكسيد ألومنيوم 


أولا : أي المواد الآتية يمحكن إضافته إلي المخلوط لتصبح الكتلة الصلبة المتبقية به تساوي صفر تقريبا 


' (0 الماء (ب) محلول النشادر 
© حمضالهيدروكلوريك (5) محلول الصودا الكاويت 
ارود ف بببدد ب20202030 الشاهل فى الكيمياء 


5 حي‎ ١ 


الكيمياء التحليلية 1ه 7 50 


.ثانيا:.أي الموادإلآتية: يمكن إضافته لتصبح الكتلة الصلبة المتبقية 6016 من كتلة المخلوط 0000ظ 
(0 اناء (©) محلول النشادر 
©) حمض الهيدروكلوريك (5) محلول الصودا الكاويت 
<> يمكن التمييز بين نيتريت صوديوم ونترات صوديوم باستخدام : 
() حمض الهيدروكلوريك المخفف () محلول نترات الفضنّ 


0 الماء © أءج معا 


<> أولا : ملح عند إضافة محلول كربونات الأمونيوم إليه يتحكون راسب أبيض , وعند إضافة محلول نترات الفضة 
إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض يتحول في الضوء إلي اللون البنفسجي . فإن الملح هو 000شظ5 


() كلوريد كالسيوم 

(7) كبريتات الومنيوم 

©) نترات كالسيوم 

(3) يوديد النحاس )١!(‏ 

ثانيا : أي العبارات الآتية لا تعتبر صحيحة : 
(1) يمكنالتمييزبين ملحي كلوريد الكالسيوم ونيتريت الكالسيوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(7) يمكن التمييز بين ملحي كبريتات الصوديوم ويوديد الصوديوم باستخدام محلول نترات الفضتّ 
١ج‏ يمكن النمييز بين ملحي كربونات وبيكربونات الصوديوم باستخدام الماء 

© أءب صحيح 

«(0> يستخدم غازالنشادر للكشف عن : 

(1) الأبخرة الناتجج من تسخين حمض النيتريك 

() الأبخرة الناتجتّ من تسخين حمض الكبريتيك 

(ج) الأبخرة الناتجج من تسخين حمض الهيدروكلوريك 


(© الأبخرة الناتجيّ من تسخين حمض الكربونيك 


الشامل فى الكيمياء 98 
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<> أنبوبة اختبار تحتوي علي محلول بيكربونات الصّاسيوم أضيف إليه محلول كبريتات الماغنسيوم وعند الزمن 
(3) تم تسخين محتويات الأنبوبة . أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


الكتلسّ الصلبيّ 
الكتليّ الصلبي 
الكتلنّ الصليت 


الزمن 2 الزمن 9 
4 8 


هيدر وكسيد2) هيدروكسيد هيدروكسيد) هيدروكسيد هيدروكسيد 
آمونيوم صوديوم حديد 111 حديد 11 الومنيوم 
أي من الأختيارات الآتية صحيح : 
0 تسخدم محتويات الأنبوييّ 1 للتمييز بين 4,8 
() تسخدم محتويات الأنبوبج 1 للتمييز بين 18,0 
©) تسخدم محتويات الأنبوبت 8 للتمييز بين 0,4 
(2) تسخدم محتويات الأنبوبن 1 للتمييز بين /,8 


يمكن استخدام ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز في 
الكشف عن الفاز المتصاعد عند فوهة أنبوبة تحتوي علي 8 هظ252 


(1) شريط من الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(©) برادة حديد مع حمض الكبريتيك المركز الساخن 
بج حمض الهيدروكبرينيك مع قطعن من الماغنسيوم 


(د) حمض الكبريتيك اللركز مع محلول ملح الطعام 


<> أضاف طالب حمض الكبريتيك المخفف إلي برادة الحديد وبعد عدة أيام قام بإضافة محلول النشادر إلي 


محتويات الأنبوبة فتكون راسب 5505 
() أبيض مخضر ©) أصضر ©) بني محمر (5) لا توجد إجابج صحيحتّ 
92> عند ذوبان هيدروكسيد الآلمونيوم في محلول الصودا الكاوية فإنه يسلك سلوك 7 
(1) القلوي ©) الملح ©) الحمض (د) الكاتيون 


<> عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلولي الملحين 8 , /تكون راسب ]7 في حالة محلول الملح 4 يذوب 
بسرعة في محلول النشادر المركز , وتحكون راسب ١‏ في حالة محلول الملح ‏ يذوب ببطء في محلول النشادر 
المركز فإن الراسبين 7 , 1 هما 


02> عند إضافة محلول الصودا الكاوية إلي محلول الملح يتكون راسب بني محمر , وعند إضافة محلول نترات 


الفضة إلي نفس المحلول يتكون راسب يذوب ببطء في محلول النشادر 
() بروميد الحديد )١1!!(‏ (ب) ككلوريد الكالسيوم 
©) نترات النحاس (!|1) 


أي العبارات الآتية صحيحة : 


() بروميد الكالسيوم 


0 يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للتمييز بين ملحي نيتريت الصوديوم » وكبرينيد الصوديوم 


(©) يمكن التمييز بين بيكربونات الماغنسيوم وبيكربونات الكالسيوم باستخدام الماء 
©) يستخدم حمض الهيدروكلوريك للتمييز بين كربونات وبيكربونات البوتاسيوم 


(5) عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين خلال محلول نترات الفضىّ يتكون راسب أصفر 


الشامل فى الكيمياء 


ل مس سس سس لوي يهم اتش عنام 


سد 
اريعة أنابييب 1 , 0 , 8 , 4 


الأنبوبة 4 تحتوي علي ملح نيتريت الصوديوم أضيف إليه محلول حمض الهيد روكلوريك المخفف حتي نمام 
التفاعل , ثم أضيف محلول نترات الفضة إلي محتويات الأنبوبة 


الأنبوبة 8 تحتوي علي محلول كبريتات الألومنيوم أضيف إليه محلول الصودا الكاوية حتي نمام التفاعل , ثم 
اضيف المزيد من الصودا الكاوية إلي محتويات الأنبوبة 


الأنبوبة 0 تحتوي علي محلول ملح كبريتات الصوديوم أضيف إليه محلول كلوريد الباريوم حتي نمام التفاعل 
ثم أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي محتويات الأنبوبة 


الأنبوبة 7 تحتوي علي محلول بروميد الصوديوم أضيف إليه محلول نترات الفضة حتي نمام التفاعل , ثم أضيف 
محلول برمنجنات البوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك الي محتويات الأنبوية 


فإن الأنابيب التي تحتوي علي راسب له نفس اللون هي ظ 
00 صرق (© ,2م © 8م ,© ( 4,6 
<((» عند إاضافة وفرة من محلول الصودا الكاوية إلي محلول كبريتات الألومنيوم : 


() يتكون راسب بني محمر (©) يتكون راسب أبيض جيلا تيني 
©) يتكون راسب أبيض مخضر (2) لا يتكون راسب 
(9(» عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلي أحد الأملاح تكونت أبخرة تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا . فإنه 
يمكن استخدام محلول من هذه الأبخرة للتعرف علي وجود 2271 


(1) أحد أملاح الصوديوم يكون راسب أبيض مع محلول نترات الفضت 

(7) أحد أملاح الصوديوم يكون راسب أصفر معلق عند إضافتّ حمض الهيدروكلوريك المخفف 
2) أحد أملاح الصوديوم يكون راسب يذوب ببطء 4# محلول النشادر مع محلول نترات الفضتّ 
(2) احد أملاح الصوديوم يكون راسب أصفر يذوب 2# محلول النشادر مع محلول نترات الفضت 


للتمييز بين كلوريد حديد ||| وكلوريد الألومنيوم يمكن استخدام : 


ْ (1) محلول النشادر () حمض الهيدروكلوريك 

ْ © الماء © النسخين 

2 يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن أيوني 22 

٠‏ () الكبريتيد والكالسيوم (©) الألومنيوم والفضت 

١‏ 3) الرصاص والنيتريت (3) الكربونات والنحاس 

3-37 هه 0 الشاهل فى الكيمياء دين 


أي من الأملاح الآتية يمكن التمييز بينها باستخدام الماء : 
(أ) هيدروكسيد الحديد 11 - كبريتات الباريوم(ب) بيكربونات البوتاسيوم - هيدرو كسيد حديد 111 
3) كلوريد حديد 111 - كبريتات حديد 11 (© لا توجد إجادن صحيحير 


<> أنبوبة تحتوي علي خليط من محلولي نتيريت صوديوم ونترات صوديوم عند إضافة برمنجات البوتاسيوم 
محمضة بحمض الكبريتيك اليها أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


0 1 
ظ 1 1 / 
(١)‏ 1 - 
2 - 
2 0 
الزمن الرمن 
2 2 
(ج) 8 5 8 
2 ِ 
2 ٍ- 
الرمن الرمن 


يمكن التمييز بين حمض الهيدروكلوريك المخفف وحمض النيتريك المخفف عن طريق : 
() تسخين كل منهما (ب) محلول نترات الفضت 
©) قطعنّ نحاس (5) اميه نا بي 


خليط كتلته ع 4 يحتوي علي 96 50 من كتلته يوديد فضة , ويحتوي علي 96 40 من كتلته بروميد فضة 
ويحتوي علي 90 10 من كتلته كلوريد فضة عند وضع الخليط في محلول النشادر لفترة طويلة ثم فصل 


الراسب المنكون يصبح كدلته 37 
00 ع 0.2 (9) 0.85 © ع2 (© ع2.4 


22 عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلي ملحين تصاعد مع أحدهما الغاز]ا الذي يصفر ورقة مبللة بمحلول 
النشا . ومع الآخر تصاعد الغاز1 يزرق ورقة مبللة بالنشا 


فإن الغازين هما 31 
0 1:1 - 26:70 (©) 211 :لا - 1187 :2 
62 د لف وان د و ل 
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02 أولا: يستخدم كاشف يزول لونه عند الكشف عن أنيوقات ...... 5-56 


(1) اليوديد والثيوكبريتات () البروميد واليوديد 
© النيتريت والثيوكبريتات (3) النترات والنيتريت 
ثانيا : أحد الغازات الآتية له رائحة كريهه هو 06 
() ثاني أكسيد الكبريت (ب) أكسيد النيتريك 
(ج) بروميد الهيدروجين (د) كبريتيد الهيدروجين 
> يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن : 
(ل) فوسفات الباريوم () نيوكبريتات الصوديوم 
©) نترات الرصاص 11 () جميع ماسبق 
<> للكشف عن كاتيونات المجموعة التحليلية الثانية تكون قيمة 71 للوسط قبل تكوين الراسب 5210 
(0) آكبرمن7 ©) اقل من7 ©) تساوي7 
2 أي من الأملاح الآتية يتشابه تفاعلها مع الضوم : 
(أ) كبريتيت الفضتّ - فوسفات الفضدّ (7) بروميد الفضينّ - كبريتيد الفضتّ 


©) كبريتات الباريوم - كربونات الكالسيوم (3) هيدروكسيد حديد 111 - يوديد الفضتّ 
12> أولا : للتميبزيين حمضي الكبريتيك والنيتريك المروكزين يستخدم 221 
(1) إضافت قطعرّ حديد إلي كل منهما مع التسخين 


(7) إضافت قطرات من كل منهما إلي أنبوبت تحتوي علي خليط من كبريتات حديد ( || ) حديثة 
التحضير ومحلول نترات الصوديوم 


©) بالتسخين 

© جميع ما سبق 

ثانيا : ملح عند إضافة حمض الكبريتك المركز إليه يتكون أبخرة تزرق ورقة مبللة بمحلول النشا . وعند 
اضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض فإن الملح هو 0 

(أ) ككلوريد الفضت (ب) يود الالومنيوم 

(©) يوديد الكالسيوم (ك) كدوريد حديد )١١(‏ 


الشامل فى الكيمياء 


<> يمكن التمييز بين حمض الكبريتيك المركز وحمض الهيدروكلوريك المركز عن طريق : 
() إمرار غاز بروميد الهيدروجين ‏ كل منهما 


(ب) بإمرار بخارالماء © كل منهما 


كج بإمرار غاز يوديد الهيدروجين © كل منهما 


4 عند إضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك إلي كبريتات الحديد (11 ) : ثم 
إضافة محلول النشادر إلي محتويات الأنبوبة فإنه 00ظ 
60 لا يحدث تفاعل 


© يتكون راسب بني محمر 
©) يتكون راسب أبيض يتحول إلي أبيض مخضر عند تعرضه للهواء 
© يتكون راسب أبيض لا يذوب 2# الأحماض المخففيٌ 


<> عند إضافة محلول النشادر إلي محلول كبريتات الألومنيوم يتكون راسب أبيض يمكن فصله بالترشيح , 


ويمكن إذابة هذا الراسب في : 
() محلول النشادر (ب) محلول الصودا الكاويت 
) محلول كلوريد الألومنيوم (5) أ.ب صحيح 


<> أي من الاختيارات الآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن ألوان الرواسب المختلفة للأنيونات الآتية عند تفاعلها مع 
نترات الفضة : 


<ن> يمكن الحصول علي اليود من يوديد البوتاسيوم باستخدام : ظ 
() المحلول المخفف من حمض الكبريتيك ١‏ (ب) حمض الهيدروكلوريك المركز ' 
(ج) المحلول المخفف من حمض الهيدروكلوريك (د) حمض الكبريتيك المركز 7 أ 


ْ 
ل ل ل 7 | 
الشامل فى الكيمياء 0 


1 


<> أي من مجموعات المركبات الآتية غير قابلة للذوبان في الماء : 


| عبرتت بعصيو | بيكريونت ببوتسيوة | كبريتت ومنيو | كرييتت تسيو | 


كبريتات تحاس )1١(‏ | كربونات الاغتسيوم 
0 | قوسفات الباريوم | كربوناتالاختسيوم 


35 


<> عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلولي الملحين 8 , 4. تكون راسب مع محلول الملح 4 ولم يتكون راسب 
مع محلول الملح 8 فيكون الأنيونين علي الترتيب هما : 


<> أي الاختيارات الآتية لا يعبرعن عملية أكسدة : 
(1) تحول يوديد الهيدروجين إلي أبخرة اليود 
(ب) تحول كبريتات الألومنيوم إلي هيدرو كسيد الألومنيوم 
©) تحول أكسيد النيتريك إلي ثاني أكسيد النيتروجين 
(د) تحول بروميد الهيدروجين إلي أبخرة البروم 


<> يمكن التمييز بين كبريتات الصوديوم ويوديد الصوديوم باستخدام : 


() حمض الهيدروكلوريك المخفف (ب) حمض الكبريتيك المركز 
(ج) حمض الهيدرويوديك (5) ب؛ج صحيح 
72> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد أملاح الصوديوم يتكون غاز يخضر ورقة مبللة بمحلول 
0 ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك وينفصل معلق أصفر, فإن الملح هو 55 
ظ (1) كبريتيت الصوديوم (ب) ثيوكبريتات الصوديوم 
ظ (©) نيتريت الصوديوم (د) كبريتات الصوديوم 


الشامل فى الكيمياء 


<> عند إضافة برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك إلي كبريتات الحديد || فإنه 5ك 


(1) لا يزول لون البرمنجنات (ب) يزول لون البرمنجنات 
(©) يزداد عدد تأكسد الحديد (د) يقل عدد تأكسد الحديد 


<> ثلاثة أنابيب0 ,8 , 4 
الأندءية 4 تحتوي علي فوسفات الفضة والأنبوبة 8 نتحتوي علي برادة الحديد 
والأنبوبة 0 تحتوي علي كبريتيد النحاس (11) 


أي المواد الآتية عند إضافته إلي محتويات الأنابيب الثلاثة فإنه يسبب ذوبان محتويات الأنبوبتين ) , 4 ولا 


تذوب محتويات الأنبوية 2 
(1) محلول النشادر (ب) حمض الكبريتيك المركز 
©) محلول النشا (5) حمض النيتريك المركز 
»> يمكن التمييزيين كربونات الصوديوم , وكلوريد الآمونيوم باستخدام : 
(0) كبريتات ماغنسيوم (ب) حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(ج) الماء (5) 1ب صحيح 
27> يمكن الكشف عن وجود النحاس في سبيكة تتحكون من خليط منه مع الحديد باستخدام 2ك 


() حمض الكبريتيك المركز حيث يتصاعد غاز عديم اللون يخضر ورقيَّ مبلدرّ بمحلول ثاني كرومات 
بوتاسيوم محمضي يحمض الكبريتيك 


() غاز كبريتيد الهيدروجين 2 وسط حامضي 
) حمض النيتريك المركز 
() أءج صحيح 

72> يستخدم محلول نترات الفضة للحكشف عن كل من : 
(1) يوديد بوتاسيوم - كلوريد الصوديوم 
(ب) كبريتيد صوديوم - فوسفات صوديوم 


©) بروميد صوديوم - كبريتيت بوتاسيوم 


الشامل فى الكيمياء 9 00 


أولا : عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إليه يتصاعد غاز يخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات 
البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك , وعند تعريض قليل من الملح للهب بنزن الغير مضئ يتكون لون أحمر 


طوبي فإن الملح هو 11 

(0) كبريتيد الكالسيوم (ب) كبريتيت النحاس ( || ) 

©) كبريتات الألومنيوم (د) كبريتيت الكالسيوم 

ثانيا : يمكن التمييز بين محلولي كربونات الصوديوم وكلوريد الآمونيوم باستخدام 211111 
() حمض الهيدروكلوريك المخفف (ب) حمض الكبريتيك المركز 

©) محلول كبريتات الماغنسيوم (5) )١(‏ و(ج) معا 


<0> ثلاثة أنابيب 4,8,0 


4 تحتوي علي كلوريد صوديوم نتحتوي علي بروميد صوديوم 
) نخنوي علي يوديد صوديوم 


إذا علمت أن الأنابييب الثلاثة تحتوي علي نفس العدد من المولات أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة 
للأنابيب الثلاثة في ضوء فهمك لخواص العناصر في الجدول الدوري . 


1 : : 
١ 8‏ 
يا 8 ل 
)0( 4 2 (ب) 1 2 
1 : ٍ 
الزمن 1 الزمن 0 
00 3 3 
2 (د 4 0 
الرمن 28 1 الزمن 1 
02> عند إمرارغازثاني أكسيد الكربون في ماء الجير لفترة طويلة . ثم إضافة كبريتات الماغنسيوم إلي الناتح 
3 والتسخين فإنه 50-82 
| () لايحدث تفاعل (ب) يتكون راسب أبيض 
©) يتكون محلول رائق () لا يتكون غازات 
اه مه ٠.6‏ ع ع عد ع ع ع ع و ع ع ع ص لج د م ع ع و ع وو عو عو ع و ا و و عي م ع ا 5 كه 


الشامل فى الكيمياء 


<> اي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون خلال محلول هيدوركسيد الكالسيوم 


(ب) 


حتلد المادة ١‏ 


كتلد المادة الصلبىّ 


الزمن 


حتلم الماده ١‏ 
53 


الزمن د 


<> أنبوبة تحتوي على م 2 من مخلوط صلب يتكون من 96 20 كبريتات باريوم و96 40 كربونات صوديوم و 
6 40 فوسفات باريوم عند إضافة وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف فإن كتلة المادة الصلبة المتبقية في 


الأنبوبة تساوي اممو قوة موق 
(0 ع 0.2 (ب) ع 0.8 © 0.6 () ع 0.4 
<> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد الأملاح يتحكون غاز يخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني 
كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك , وعند اضافة محلول هيدروكسيد الآمونيوم الي محلول املح 
يتكون راسب بني محمر . 
(0) كبريتيت الحديد ( ||| ) (ب) نترات الألومنيوم 
©) نيتريت النحاس )١|(‏ (5) كبريتيت الألومنيوم ظ 
02> الغاز4 يتأكسد معطيا الغاز8 وعند ذوبان الغاز8 في الماء يتحكون حمض 0 عند إضافته إلي كلوريد 
الكالسيوم يتحكون راسب أبيض فإن الفاز 4 يمكن الكشف عنه باستخدام 52556 
(1) ماء الجير الرائق 


(ب) محلول ثاني كرومات البوتاسيوم مضافا إليه حمض الكبريتيك المركز 


2) الهواء الجوي (5) محلول أسيتات الرصاص 


1 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لسبيكة من (الحديد والنحاس) عند إضافة حمض 


الحكبريتك المركز إليها مع التسخين . 
0 1 9 1 
١ج(‏ : (د) | 
الزمن 1 الرمن ٍ 


<0> مخلوط صلب يتتكون من كلوريد وفوسفات ويوديد وبروميد الفضة يمحكن فصل أحدها باستخدام 


»6»»»6»6©6©6©»©©©© 


(0) محلول النشادر فقط (ب) حمض النيتريك فقط 
(ج©) محلول النشادر أو حمض النيتريك (5) حمض الهيدروكلوريك المخفف 

<> أحد الأملاح الآتية عند إضافة نترات الفضة إليه يتكون راسب , وعند إضافة حمض الهيدروكلوريك اليه 
يتصاعد غازهو 5771 
() فوسفات الصوديوم (ب) نترات البوتاسيوم 
(ج) كبريتيت البوتاسيوم (5) يوديد الصوديوم 

22> عند اضافة ............. إلى أنبوية تحتوي علي نيتريت النحاس فإنه بمرور الوقت يتصاعد غاز عديم اللون 
يتحول عند فوهة الأنبوبة إلي بني محمر 

ظ (0) حمض الكبريتيك (ب) حمض الهيدروكلوريك 

ظ ©) حمض النيتريك () حمض الكربونيك 

امسا ممح و ع م #0 لع ع مح 


22> أولا: عند اضافة محلول كبريتات الماغنسيوم إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض بعد التسخين , وعند 


تعريض قليل من الملح للهب بنزن الغير مضئ يتكون لون أحمر طوبي فإن الملح هو 2ط 
() كربونات الكالسيوم (79) كبريتات الألومنيوم 

©) بيكربونات الكالسيوم (ك) كبريتات الحديد (]1) 

ثانيا : يمحكن التمييز بين محلولي كلوريد الصوديوم وكلوريد الألومنيوم باستخدام 57 
() حمض الكبريتيك المركز (7) محلول الصودا الكاويت 

١ج‏ حمض الهيدروكلوريك © أ.ب صحيح 


2« أي من أزواج الأنيونات الآتية يزيل لون أحد الكواشف المستخدمة للكشف عنه : 


(1) النيتريت والنترات (©) الثيوكبريتات والنيتريت 
©) الفوسفات والثيوكبريتات (5) البروميد واليوديد 
((» مخلوط صلب من هيدروكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الحديد (111) بنسبة 1 : 1 عند إضافة وفرة من 
محلول الصود! الكاوية إليه فإن المخلوط ا 


0 تقل كتلته إلي الربع لذوبان هيدرو كسيد الألومنيوم 
© تفل كتلته الي النصف لذوبان هيدر وكسيد الحديد ( ||| ) 
كج تقل كتلته الى النصف لذوبيان هيدر وكسيد الالومنيوم 


© تقل كتلته الي الربع لذوبان هيدر وكسيد الحديد ( ||| ) 
<» للتمييزيين ملحي كربونات الآمونيوم وبيكربونات الكالسيوم يستخدم 5 
() الماء 
©) محلول كلوريد الكالسيوم 
©) حمض هيدروكلوريك مخفف 


(2) محلول كلوريد الأمونيوم 


الشامل فى الكيمياء 5 


1 


<> أي من الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا عند اضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف الي أنابيب تحتوي علي 
كل من الأملاح الآتية : 


هيدر وكسيد 
كريونات الصوديوم كير ينات الكالسيوم كيرينات الياريوم 
الالومنيوم 


 ]©‏ لاياوب ‏ | يدوب | يدوب | وح ا اك 
5 0-0 د22 
©[ ينوب | الاينوب ‏ | الايدوب ‏ | يدوب | 
»!| يدوب | الايندوب ‏ | يدوب |__لايدوب ‏ | 


<> تم تسخين حمض الهيدروكبريتيك تسخينا هينا ثم جمع الغازالمتصاعد وتم إمراره خلال أنبوية تحتوي 
علي المحلول 4 فتحكون راسب |إسود , فإنه يمحكن استخدام المحلول 4 في التعرف علي وجود أحد أنيونات 


»66©©6©©©©© © 6©»© >» 


لك 


(أ) محلول ملح يكون راسب أصفر مع محلول كلوريد الباريوم 

(ب) محلول ملح يكون راسب أبيض مع محلول كلوريد الباريوم لا يذوب ك كاشف المجموعرّ التحليليزٌ الأولى 
©) محلول ملح يكون راسب أآبيض يتاثر بالضوء 
() محلول ملح يكون راسب أبيض مع حمض الهيدرو كلوريك المخفف . 


52> يمكن الكشف عن غاز أكسيد النيتريك باستخدام 0 
(00) ورقتّ مبلدتّ بخلات الرصاص (ب) الهواء الجوي 
) حمض الكبريتيك المركز (د) حمض الهيدروكلوريك 
920 راسب ........... يدوب في محلول النشادر . ولكن لا يذوب في حمض النيتريك . 
0( فوسفات الفضتّ (ب) يوديد الفضنّ 
(2) كلوريد الفضتّ (5) كبريتيد النحاس 
(2ئ> عند إاضافة محلول هيدروكسيد الآمونيوم إلي محلول كل من ملحي الكبريتات 8 , 4 يتتكون مع محلول 
الملح 4 راسب أبيض مخضر ومع محلول الملح 8 راسب أبيض جيلاتيني , فإن المحلولين هما 32 


(1) كبريتات كالسيوم وكبريتات حديد ( ١١|‏ ) 
(©)_كبريتات حديد! || ) وكبريتات كالسيوم 
©) كبريتات الومنيوم وكبريتات نحاس |( || ) 
(5) كبريتات حديد ( || ) وكبريتات آلومنيوم 


الشامل فى الكيمياء 


<> الضوء يؤثر في نواتح بعض التفاعلات الكيميانية , أي التفاعلات الآتية لا يؤثر الضوء في نواتجها 1 


0 تفاعل نرات الفضي مع بروميد الصوديوم 


© تفاعل يوديد الصوديوم مع نترات الفضّ 

(©) تفاعل كبريتات الحديد ( !| ) مع محلول النشادر 

(2) تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضتّ 
<> أي العبارات الآتية صحيحة : 


600 يمكن النمييز بين كريونات الصوديوم وكريونات الآمونيوم بياستخدام الماء . 
© يمكن التمييز بين كربونات الآمونيوم وبيكر بونات الماغنسيوم باستخدام الماء . 
- يمكن التميير بين كربونات الماغنتسيوم وبيكربيونات الماأغنسيوم باستخدام الماء . 


© يمكن التمييز بيكربيونات الماغنسيوم وبيكريونات الكالسيوم باستخدام الماء . 
<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند اضافة محلول الصودا الكاوية الي خليط من هيدروكسيد 


حديد 177 وهيدروكسيد الألومنيوم . 
0 ا (ب) : 
الزمن 1 كد 
5 1 9 : 
2 
(» مخلوط صلب كتلته م 0.2 من فوسفات وكلوريد الفضة بنسبة 1 : 1 أضيف إليه وفرة من محلول النشادر 
فإن كتلته 0 
(1) تقل إلي النصف () لا تتخير 
©) لا يتبقي منها شئ (3) تقل إلي الربع 


الشامل فى الكيمياء 5 


1 


40 ادرس الجدول الآتي : 
لا كم الس اك الم 


غاز ثانى أكسيد غاز أكسيد 508 لكر 
1 غاز النشا مازثاني أكسيد الكربون 
العبريت | 5072 النيتريى | 7 > 8 


أي من أزواج الغازات الآتية يمحكن التعرف علي وجودها بواسطة غاز آخر : 
00 ط,م © 8,6 © م,ه6 () 2,4 


02> أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا إذا كان يعبر عن ثبات الأحماض : 


() حمض الهيدروكبريتيك < حمض الفوسفوريك < حمض النيتريك 
(7) حمض الهيدروكلوريك < حمض الكبريتيك < حمض النيتروز 
3) حمض النيتروز< حمض النيتريك < حمض الكبريتيك 


(3) حمض النيتريك < حمض الهيدروكلوريك < حمض الفوسفوريك 


0 أولا : يمكن التميبز بين ملحي كلوريد الصوديوم وكلوريد الفضة باستخدام 0000ظ”ظ 
(1) ورقت عباد الشممس (7) الماء 
©) حمض الهيدروكلوريك () جميع ماسبق 
ثانيا : عند إاضافة محلول أسيتات الرصاص (11 ) إلي محلول الملح يتكون راسب أبيض , وعند إضافة محلول 
النشادر الي محلول الملح يتكون راسب أبيض جيلاتيني . فإن الملح هو 11 
() كبريتات الألومنيوم (9) كبريتيد الحديد )١||(‏ 
©) _نترات الألومنيوم (2) كبريتيد الكالسيوم 


02> عند تفاعل الحديد مع المركب 1 يتتكون مركب ينحل بالحرارة معطيا أحد أكاسيد الحديد ويتصاعد 
الغازين 7 , ا وعند إمرار الغاز 1 خلال أنبوبة تحتوي علي المركب 8 في وجود المردكب 4 يتحكون مركب 
أخضر اللون , وعند إمرارالغاز1 خلال أنبوبة تحتوي علي المركب ) يتكون المركب 4 مرة أخري . فإن 


' ال مرهكب ) هو 222 

د (). مكبر يتب السيدروحين (9). حمضن العبريتيك 

: - النشادر (© الماء 

الي ل << ب+بب<ب<بب<ب02020 الشاهل فى الكيمياء 


4 يستخدم نترات الفضة للتمييز بين أملاح 520 
49 كلوريد وكبرينيد وفوسفات البوتاسيوم 
5 كبريتيت وفوسفات ويوديد البوتاسيوم 
(©) بروميد وكلوريد وكبريتيد البوتاسيوم 
(9) ,جميع تاسبق 


«(:» عند إضافة محلول برمنجات محمضة بحمض الكبريتيك المركز إلي ملح كبريتات حديد 17 ثم اضافة 
محلول هيدروكسيد الصوديوم فإن الشكل البياني الذي يعبر عن ذلك هو : 


1( : (ب : 
م 1 35 
١ 1‏ 
١‏ 
0 الزمن 
! 6 ا 
١ج(‏ 3 : 
خَ 5 2 
ْ ْ 
الزمن 
الزمن 
»> يمكن التخلص من أثر غاز النشادر الموجود في أحد الغرف المفلقة باستخدام ”5ك 
(1) غاز ككوريد الهيدروجين (7) غازثاني أكسيد الكبريت 
ب غاز ثاني أكسيد النيتروجين © أ.ج صحيح 
ه» عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلول الملح يتكون راسب إسود , وعند وامرارغاز كبريتد الهيدروجين 
المحمض بحمض الهيدروكلوريك المخفف إلي نفس محلول الملح يتحكون راسب |سود أيضا فإن الملح هو 0 
0 حيريتات النحاس ( || ) © كبريتيد الكالسيوم ' 
3) كبريتيد النحاس ( )١|‏ © كبريتيت الكالسيوم ' 
7 الشاهل فى الكَيمياة ا 


»> يستخدم نترات الفضة للتمييز يين أملاح 0ك 
(أ) كلوريد وكبريتيد وفوسفات البوتاسيوم 
(7) كبريتيت وفوسفات ويوديد البوتاسيوم 
©) بروميد وكلوريد وكبريتيد البوتاسيوم 
© جميع ما سبق 


عند إضافة محلول برمنجات محمضة بحمض الكبريتيك المركز الي ملح كبريتات حديد 17 ثم إضافة 
محلول هيدروكسيد الصوديوم فإن الشكل البياني الذي يعبر عن ذلك هو : 


)1( 1 آف : 
4 ش 
1 ) 
0 
5 الزمن 
ل (د) 
(ج) 2 : 
خَ 2 م 
1 1 
الزمن 
الزمن 
يمكن التخلص من أثر غاز النشادرالموجود في أحد الغرف المغلقة باستخدام 0 
(0 .غاز كلوويد الهسدروحين (7) غازثاني أكسيد الكبريت 
كج غاز ثاني أكسيد النيتروجين © أ.ج صحيح 
<ه» عند إضافة محلول نترات الفضة إلي محلول الملح يتتكون راسب إسود , وعند وامرار غاز كبريتد الهيدروجين 
المحمض بحمض الهيدروكلوريك المخفف إلي نفس محلول الملح يتكون راسب |سود أيضا فإن الملح هو 50ظ2ظ32ظ 
(0) كبريتات النحاس ( ١|!‏ ) (7) كبريتيد الكالسيوم ع 
- كبريتيد النحاس ( ١|‏ ) (3) كبريتيت الكالسيوم ' 
٠‏ الشامل ف الكيمية ممم ممه ممم م م صم ممم مج خط جة وي اميم 


<> يمكن التمييز بين غازي بروميد الهيدروجين ويوددد الهيدروجين بإمرار كل منهما خلال أنبوبة تحتوي علي 


وجنة>©؟6©6»»»» 


(1) غازثاني أكسيد النيتروجين مذاب # الماء 
(ب) غازثالث أكسيد الكبريت مذاب 2 الماء 


©) غازثاني أكسيد الكربون مذاب 2 الماء 


(5) أ.ب صحيح 
<> عند إضافة محلول برمنجنات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك إلي محلول نيتريت الصوديوم فإن العامل 
المختزل في معادلة التفاعل الموزونة هو ا 
(أ) حمض الكبريتيك المركز (7) نترات الصوديوم 
©) نيتريت الصوديوم (د) كبريتات المنجنيز 
»> للتمييزيين كبريتات وفوسفات الباريوم يستخدم 2( 


(1) حمقن العبررتيف الشعقف 
(©) محلول نترات الفضت 
©) حمض الهيدروكلوريك المخفف 
© ب؛اج صحيح 
»> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أحد الأملاح تتصاعد أبخرة بنية حمراء عند فوهة 
الأنبوبة , وعند اضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلول الملح يتحكون راسب أبيض , فإن محلول المليح هو 


©»>©»©»© ©6©©6»>»©»©ج©>©؟» © »© ©©»©» © »6 


60 حبرتات حديد ( ١١|‏ ) © نترات الكالسيوم 
3©) كلوريد حديد )١١!(‏ () نيتريت الكالسيوم 
»> يمكن التمييز بين ملحي الكربونات والبيكربونات باستخدام شط 


(1) محلول أسيتات الرصاص 
(ب) محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف 
©) محلول كبريتات الماغنسيوم 


(© أءج صحيح 


07 الث اث اا تبثت اث بت با بت ال اا ات ب ا ل ل ا كأ 


4 عند اضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي ملح كبريتيد الصوديوم , ثم إضافة 
محلول نترات الفضة إلي محتويات الأنبوبة . أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيها : 


(ب) 


كحنلني الراسب 


0 1 
3 
د 


00 
الزمن تلزن 


حلي الراسب 
32 
7 كتلي الراسب 
2 


الزمن الزمن 
(0» عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي محلول الملح وامرار غاز كبريتد الهيدروجين خلاله 
يتكون راسب إسود , وعند إضافة محلول كلوريد الباريوم إلي نفس المحلول يتكون راسب أبيض لا يذوب في 


حمض الهيدروكلوريك المخفف, فإن الملح هو 2200 
(1) كبريتيد النحاس )١|(‏ (ب) كبريتات الألومنيوم 
©) فوسفات اله بد(!١)‏ (5) كبريتات النحاس ( || ) 

22> أذيبت قطعة نقية من ملح الطعام في الماء ثم قسم المحلول إلي أنبوبتين , فإنه يتتكون راسب أبيض في كل من 
الأنبوبتين عند إضافة 0 


(1) حمض كبريتيك مركز - حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(7) محلول كلوريد الباريوم - حمض الكبريتيك المركز 

() حمض الكبريتيك المركز - محلول نترات الفضت 

() محلول نترات الفضيّ - محلول أسيتات الرصاص 


وو 


1 م لد 5 
بيدا 8 
١‏ - : لصت 
8 0,- 5 8 

1 9 9 ١ 1 -- 

0 تبدططة 
ا 00 عؤي١‏ 
:5 7 في 
آل !1 


00 
/ 1 
4 ١ 
0 4 
- 


١5 ١ 
/ 


5 
مده تي 


حوب 1 


م ا 5-3 : لي 
هه > ا©#» ل م امعسوهّيومى ,حم -* 


(> خليط مكون من 7:1 10من حمض كبريتيك ترهكيزه 0.1/1 , 10711من محلول هيدروكسيد 
البوتاسيوم تركيزه 0.174 عند اضافة قطرات من دليل أزرق بروموثيمول إليه يصبح اللون 


() ازرق (©) أصضر (©) أخضر () أحمر 
ْ <> أجريت معايرة 7:1 8من هيدروكسيد الكالسيوم 31 0.25 باستخدام محلول قياسي من الحمض 11,4 
تركيزه 11 0.1 فوجد أن الحجه المستهلك منه يساوي 711 40فإن قيمة 7 تساوي 21111111 
1 (© 2 3 4 
12> تعادل 7:1 30 من حمض النيتريك مع 711 10 من هيدروكسيد الماغنسيوم تركيزه 11 0.3 
فإن تركيز حمض النيتريك يساوي 5211 
7400 0.01 
(ب) 74 0.02 
11 0.1 
(ف) 14 0.2 


(ب) غير نقيت 
( 23 -»ة , 35.5 -<1) , 108 -<ع4 ) 


4 يستخدم محلول كلوريد الباريوم في الكشف عن الملح الصوديومي لأيوني الكبريتات والفوسفات , وفي أحد 
التجارب التي استخدم فيها نتح ع 1.21 من راسب أبيض لاأحد أملاح الباريوم يذوب في حمض الهيدروكلوريك 
المخفف أي الاختيارات الآتية يعبر عن كتلة كلوريد الباريوم في المحلول المستخدم تساوي ا 


( 01-35.5) , 0-16 , 5-32 , 2-31 , 137-ه8) 
(6 ع 0.628 (©) ع 1.256 © ء 0.942 (© ع 1.62 
42 اذيب 7 2 من عينة من هيد رودكسيد الصوديوم في ال ماء لتنكوين محلول حجمه !:,: 100 
إذا علمت أن هذا المحلول يتعادل مع 7:1 50 من حمض الهيدروكلوريك 11 1 فإن العينة 0 
نقيت (ب) غير نقَيرّ 
8-1 , 0-16 , 8-23 ) 
72> سخنت عينة كتلتها م 2.86 من بللورات صودا الغسيل ( 11,0 1 . 00,+77 ) المتهدرتة تسخينا شديدا 
حتي ثُبتت الحكتلة عند م 1.06 أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


ماء التبلر ‏ الملح المتهدرت ( 96 ) 
004 


2522.9 
004 


(16 - 0 , 12-) , 23 - هلام , 1-<8) 


> كتلة هيدروكسيد الصوديوم اللازمة للتعادل مع 71 10 من حمض الكبريتيك تركيزه 11 1تساوي 


»6 »©»©©»©©»؟» 


() ممع 0.4 (ب) ع 0.8 ©) 1ج 1.6 (ه) تمع 0.2 
8-1 , 0-16 , 23 -هلة ) 
<> أذيبت عينة غير نقية من الصودا الكاوية كتلتها م 6 في الماء وأكمل المحلول إلي .1 1, فإذا تعادل 7:1 25 
من هذا المحلول مع 771 18 من محلول حمض كبرينيك تركيزه 0.171 فإن النسبة المنوية للصودا الكاوية في 


00 90 272.5 (ب) 96 79 © 96 88.3 () 96 96 
(16- © ,83-1, 23 - هلة ) 


<> حجم غازكبريتيد الهيدروجين اللازم إمراره خلال وفرة من محلول أسيتات الرصاص لترسيب :7م 2.39 من 
المادة الصلبة يساوي 2000 
1.1210 (ب) 1[ 0.448 0.2241 (5 2.241 


ر 5-32 , 207 - مص ) 


<> يستهلك 7:1 10 من حمض كبريتيك تركيزه 11 0.1 في التفاعل نماما مع كربونات الكالسيوم في عينة 


غير نقية منها كدلنها ع 0.2 وبذلك فإن النسبة المنوية لحكربونات الكالسيوم في العينة تساوي 5ش*ظ5 
00 96 72 (© 6696 © 6096 © 96 50 
(1- 8 , 0-16 , 0-12 , 00-40 ) 
<> كتلة الخارصين اللازم اضافتها إلي وفرة من حمض الكبريتيك لتصاعد 1 1.12من الغاز تساوى 558 
60 1 8 (ب) امع 0.5 2 1 1.58 © 1 3.25 
( 65 - 2 ) 
(:> محلول هيدروكسيد صوديوم يحتوي اللتر منه علي ؟ 10 من المذاب فإن الحجم المستهلك من هذا المحلول اللازم 
لمعادلة [:77 20 من حمص الهيدروكلوريك تركيره 1/1 0.1 يساوي 525 
00 س8 (ب) 1« 10 © ام 4 (ه) 1 3 


(1-<8 , 00-16 , 23 - #2( ) 
:> عند إضافة وفرة من حمض الكبريتيك المركز خلال :7 2 من من يوديد البوتاسيوم . فإنه يتصاعد 
.......... من أبخرة اليود 
00 1.121 (ب) .1 0.27 © 1 0.135 (د) .آ 0.82 
1-127 , 2-39 ) 


يتحد 71:01 0.05 من كلوريد الحديد ,7201 ( 1171 ) مع ج 5.4 من الماء لتحكوين ملح متهدرت صيغته العامة 
( 8,0« . آن)ء7 )فإن قيمة (< ) تساوي ظظ55 
300 © 6 © 10 (© 8 
(0-16 , 0135.5 , 56 -58 , 1 -11) 


72> أي من المركبات الآتية يمكن إذابته باستخدام الماء المذاب فيه هيدروكسيد الصوديوم الصلب : 


: (3) هيدروكسيد الحديد 11 (ب) هيدرروكسيد الألومنيوم 
©) هيدروكسيد الحديد 111 (د) هيدروكسيد النحاس 11 
با الشامل فى الكيمياء 


<> محلول حجمه 7:1 100 من هيدروكسيد الصوديوم 14 0.2 أضيف إليه 77:1 300 من الماء يصبح تركيزه 


©»©>©©©»©:ن©»6»؟ 


(0 74 0.04 (ب) 1/1 0.05 © 71 0.02 (© 1/1 0.03 


<> عينة غير نقية من ثيوكبريتات الصوديوم كتلتها 77م 8أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 
المخفف فتحكون :271 1.22 من معلق أصفر فإن نسبة الشوانب في العينة تساوي 5آظ5 


25 96 ©( 62 960 50 96 )©( 75 96 00 
) 8-23 , 0-16 , 5-320 


عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الكالسيوم تركيز كل 
منهما 11 1 يحكون المحلول الناتج ا 


(0) قيمتَ 81مله تساوي 7 (ب) قيمنّ 11م له أكبر من 7 
(ج) قيمت 517 له أقل من 7 


<> عند معايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم مع محلول حمض الكبريتيك المخفف , فإذا كان للمحلولين نفس 


التركيز , فإنه عند التعادل يكون حجم الحمض المستخدم 5**ظ5 
(1) مساويا لحجم القلوي (ج) نصف حجم القلوي 
(ج) ضعف حجم القلوي (د) اربعت أضعاف حجم القلوي 


<> تجري عملية المعايرة للتعرف علي تركيز حمض أو قاعدة . مجهول بمعلومة حمض أو قاعدة معلوم التركيز 
. أي الأختبارات الأتية تعتبر صحيحة عند أضافة قطرات من الدليل * إلي المحلول 


لكأم 


ال331 ا بلوييببجلبيبيلل22011ىلفهآ9ف9]9]:١:ه5ئ2525-‏ 


للم 1ك 


<> أجريت معايرة 7:1 8 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 11 0.25 باستخدام حمض الكبريتيك 11 0.1 


وكانت القراءة النهانية للسحاحة تساوي 15 فإن القراءة الابتدائية تساوي 520 
5 9 2 9 0 


27> عند تسخينج 5.4 من محلول بيكربونات الماغنسيوم تسخينا شديدا فإن نسبة المادة الصلبة المتبقية تساوي 


(0 96 66.33 (ي) 96 42.41 © 96 51.05 (ه) 96 57.53 

| (0-16 , 0-12 , 24 ج81 , 8-1) 
| 

ظ 


تمت إضافة 7:1 15 من حمض الكبريتيك 71 0.1 إلي 71:1 10من محلول هيدروكسيد الكالسيوم 1/1 0.25 


50 وتمت إضافة قطرات من الميثيل البرتقالي إلي الأنبوبة يصبح اللون‎ ١ 
ظ () احمر (ب) أصفر برتقالي‎ 
ظ المحلول القياسي الذي يمكن استخدامه لتقدير تركيز محلول حمض الهيدروكلوريك هو ا‎ 
ظ (1) كلوريد الصوديوم (ب) كبريتات الكالسيوم‎ 
(ج) أسيتات آمونيوم (د) كربونات صوديوم‎ 
تم تسخين عينة من اللكربون كتلتها :::ر 1 في كمية محدودة الأكسجين , وبحساب كمية ثاني أكسيد‎ »>« 
55 الكربون المتصاعد وجد أن كتلتها 7م 1.1 فإن نسبة الكربون المستهلك تساوي‎ ' 
15 90( 55 90 70 96 )9( 30 96 0 


( 0-16 , 202-12 ) 
4 عند اجراء المعايرة الآتية : 
إذا كان تركيز ( 711 ) نصف تركيز ( 1077 ) فإنه عند نقطة التعادل 520 
(0) حجم ( 1011 )يساوي حجم ( 1176 ) 
(ب) حجم ( 1116 ) يساوي ضعف حجم ( 1011 ) 
©) حجم ( 1116 ) يساوي نصف حجم ( 7011 ) 


(5) حجم ( 7011 ) يساوي ربع حجم ( 111 ) 


الك تابثا اث الاك اكاك بتاك بثك بثك إن بثك ا ا لكا ل لكا 


الشامل فى الكيمياء 


<> نمت إذابة ع 4.3 من كلوريد البوتاسيوم ( غير نقي ) في الماء , وأضيف إليه وفرة من محلول نترات الفضة 


فترسب 71ج 6.7 من كلوريد الفضة تكون نسبة الكلور في العينة ب 
(6 90 24.5 9) 96 46.7 ج96 38.53 ( 96 94.1 


( 108 - هه , 35.5 01 , 2-39 ) 


تم خلط 77:1 10 من حمض الكبريتيك تركيزه 11/1 0.2 إلي 7711 10 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 


تركيزه ::: 0.25 عند إضافة قطرات من أزرق بروموثيمول , ولجعل المحلول لونه أخضر فإنه ل 
(أ) يزاد حجم الحمض الي الضعف (ب) يزاد حجم القناعدة بمقدار الضعف 
©) يزاد حجم الحمض !711 5 (د) يزاد حجم القاعدة بمقدار 711 6 
<> أضيف وفرة من محلول الصودا الكاوية إلي :7ع 2 من كلوريد الحديد 17 , فإن كتلة الراسب اللتكونة 
تساوي ش25 
00 1ع 2.84 (ب) 9171 1.42 ©) 9171 0.8 (ه) رع 3.11 


8-1 , 0-16 , 35.5 ]0 , 56 دع8 ) 
<> ثلاثة أنابيب0 , 8 , 4 تحتوي علي نفس عدد المولات 
أي المخططات الآتية يعبر عن كتلة الراسب المتحكون في كل 
منها عند أضافة وفرة من محلول نترات الفضة ألي الأنابيب الثلاثة 


كتلنّ الراسب 
5 


: 5 
5 
1 


الزمن الزمن الزمن 
(ب) (ج) (د) 


الشامل فى الكيمياء 5 


9 


2> مخلوط صلب من كلوريد البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم كتلته 7م 4 تمت اذابته في وفرة من الماء النقي , 
وتمت إضافة وفرة من محلول نترات الفضة إليه , ثم فصلت المادة الصلبة المتكونة بالترشيح وبتجفيف هذه المادة 


الصلبة وجد أن كتلتها تساوي 7ج 3.85 فإن نسبة مكونات المخلوط هي 5 
1:10 2:1 1:3 (د) لا توجد إجابجّ صحيحت 
22> عند اضافة 7:1 100 من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 74 0.1 الي وفرة من محلول كبريتات 
حديد ( 11 ) ينعسكون راسب كثلته 257 
00 0.778 (ب) ع 0.9 9 ع 0.63 () و 0.45 


8-1 ,0-16 , 56-ع1) 
<> ملح متهدرت صيغته الجزينية ( 401,.6171,0 )كتلته :7ج 4.2تم تسخينه تسخينا شديدا حتي ثبتت 
كتلته عند 2.294 فإن الكتلة المولية للعنصر 8 تساوي 500 
(0 65 (ب) 63.5 9 و5 () 48 
( 8-1 , 0-16 , 35.5 -01 ) 
عينة من بللورات كبريتات الألومنيوم ( 11,0 + . , ( 41,050 ) كتلتها ع 0.999 سخنت تسخينا شديدا 


حتي تبقي ع 0.513 من ا ملح غير ا متهدرت ( 7:01/ع 342 - ,(,41,)50 , 01و 18 - 11,0 )فإن عدد 
مولات ماء التبلر ( :7 )تساوي 25 


0 10 (ب) 18 © 6 () 13 
اق تم إمرار .1 5.6 من غاز كبريتيد الهيدروجين خلال محلول كبريتات النحاس || فوجد أن كتلة الراسب 


7ع 47.75 


(ب) امع 11.94 
(ج) 71ج 23.88 


ْ رد) ممع 8.95 
: 8-10 , 0-16 , 5-32 , 63.5 <-4) ) 


00> أضيف وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلي عينة غير نقية من الحديد كتلتها م 1 , ثم أضيف إلي الناتج 


51 وفرة من محلول الصودا الكاوية فترسب ؟ 1.2 وبذلك فإن نسبة الحديد في العينة تساوي‎ ٠ 
62.8 96 ©( 339 9 75 96 (ب)‎ 37.296 00 


(16-<0 , 56 دع , 8-1 ) 


<> محلول حجمه 7:1 100 من هيدروكسيد الصوديوم 71 0.1تم تخفيفه بالماء فأصبح تركيزه71 0.025 فإن 


حجم الماء المضاف يساوي ش52 
(1) ضعف الحجم الأصلي (ب) ثلاثت أمثال الحجم الأصلي 
(ج) اربعتّ أمثال الحجم الأصلي (د) خمستّ امثال الحجم الأصلي 


| 
و وه - 5 .- 5 هيه | ميمه ١‏ 
4 أجريت معايرة لحجم معين (1) من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيره (171) ثلاثة مرات منتالية | 
باستخدام حمض الكبريتيك وبستخدم نفس الأدوات المعملية والنقاط 4,8,0 تعبر عن الزمن اللازم للوصول ظ 
الي نقطة التعادل من كل مرة , أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيح : 1 


ليل 


الزمن 


0ع 5.6 (ب) ع 4.2 ©) ع 1.4 ( 71 2.8 


( 14-لةا , 0-16 , 5-32 , 56-دعط ) 


<> خليط من كربونات الكالسيوم وكبريتات الصوديوم كتلته ع 1.5يلزم لمعايرته 7:1 15من حمض 


الهيدروكلوريك 71 0.8 يكون فيه نسبة حكربونات الكالسيوم تساوي وو ع 
00 96 40 9 6096 © 2090 () 96 80 


) 24 - 40 , )-<12 , 0<-16( 


الشامل فى الكيمياء 5 0 


9 


<> عينة من كلوريد الحديد 11 كتلتها ::7ي 3 نتحتوي علي 96 20 من كتلتها شوانب , أضيف إليها وفرة من 


محلول هيدروكسيد الصوديوم فإن كتلة الراسب المتعكون تساوي 50 
(0 «بع 0.85 (ب) 1ع 3.4 © 1ع 1.7 () مع 2.1 
( 8-1 , 0-16 , 0135.5 , 56 دع ) 
(22> يمكن التمييز بين دليلي عباد الشمس وأزرق بروموثيمول بواسطة 0 
() هيدروكسيد الصوديوم (ب) كلوريد الصوديوم 
©) حمض الهيدروكلوريك © باج صحيح 
> أنبوبة تحتوي علي 7:1 10 من حمض الهيدروكلوريك 71 0.1 تم تخفيفها با ماء فأصبح حجمها خمسة أمثال 
الحجم الأصلي فإن التركيز يصبح 0 
(6 31 0.04 (ب) 1/1 0.02 © 11 0.01 (د) 71 0.025 
محلول من هيدروكسيد الصوديوم حجمه 7:1 25 استهلك عند معايرة 7:1 15 من حمض الهيدروكلوريك 
0.1 فإن كتلة هيدروكسيد الصوديوم المذابة في هذا المحلول تساوي 57 
60 ع 0.04 (ي© ع 0.06 © ع 0.01 (د) ع 0.05 


(16-<0 ,8-1 , 23 - هلز ) 


77> عند معايرة 7:11 20 من محلول 1712011 تركيزه 11 0.1 مع محلول حمض 1101 تركيزه 11 0.1 , فإذا تم 
استبدال حمض الهيدروكلوريك بحمض الكبريتيك تركيزه 14 0.1 فإن حجم حمض الكبريتيك المستخدم 


() نصف حجم حمض الهيدروكلوريك 2 (ب) ضعف حجم حمض الهيدروكلوريك 

©) يساوي حجم حمض الهيدروكلوريك (2) ضعف حجم هيدروكسيد الصوديوم 
<> من الصفات العامة للمحاليل المانية للاحماض ل 

(1) قيمت 511 نها أكبر من 7 (©) تزرق محلول عباد الشمس 

(ج) لا تكسب دليل الفينوفيثالين لونا معينا ١‏ (د) لها ملمس دهني 


22> أي من أزواج المحاليل الآتية يكون مادة يمكن فصلها بالترشيح والتجفيف عند إضافة حمض الكبريتيك 
المركز أو المخفف إليه : 


() كلوريد النحاس 11 كلوريد البوتاسيوم (ب) كلوريد الكالسيوم - كلوريد النحاس 11 
(ج) كلوريد الباريوم - كلوريد الكالسيوم () ككلوريد البوتاسيوم - كلوريد الباريوم 


سبيكة من الحديد الصلب كتلتها م 0.6 عند إضافة وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إليها تصاعد 


من غازالهيدروجين , فإن نسبة الكربون في هذه السبيكة تساوي 5200 
© 22.8796 )90 77.13 90 16.67 (© 96 83.33 
( 56 -<عط] ) 
تم إمرار .1 1.12 من غاز كبريتيد الهيدروجين خلال محلول كبريتات النحاس فترسب ..... من المادة الصلبة 
0 بع 4.775 9©) بع 2.388 © رع 1.89 (5) لا توجد إجَابنَ صحيحت 


( 5-32 , 2-63.5ي) ) 


عند أضافة 157:1 من محلول الصودا الكاوية (0.21/1) ألي أنبوبة تتحتوي علي (1511:1) من حمض 
الهيدروكلوريك ( 0.174) , أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحة ؛ 


(10م) 


الزمن الزمن 
عينة كتلتها :7و 2 تحتوي علي هيدروكسيد حديد || وهيدروكسيد حديد 117 وهيدروكسيد الألومنيوم 
وهيدروكسيد نحاس || بنسبة ( 1 : 1 : 1 : 1 ) أضيف إليها وفرة من محلول الصودا الكاوية . وبفصل العينة 
الصلبة المتكونة وجد أن كتلتها آا00ظظظ 
0 0751 © 041 1.5 2 1 0.5 © 4 1 
أذيب ع 2من عينة من كلوريد الصوديوم غير النقي في الماء وأضيفت إليه وفرة من محلول نترات الفضة 
فترسب ع 4.628 من كلوريد الفضة . فإن النسبة المنوية للكلور في العينة تساوي ل 
960 36.59 (ب) 42.75 © 63.4196 © 96 57.25 
(1-35.5© , 108 -ع4 ) 


2 


(2> اذيب :7م 2 من عينة من كلوريد الألومنيوم في الماء , ثم أضيف إليها وفرة من محلول الصودا الكاوية 


فإن كتلة الراسب اللتكون في نهاية العملية تساوي ل 
(0 7ع 1.17 (ب) 271 2.34 ج) 7ع 0.88 (د) لا توجد إجابج صحيحت 


) 412 27 , 0135.5 , 0-16 , 8-1 


محلول حجمه 7:11 100 من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 71 0.2 تم تخفيفه بإضافة الماء فأصبح ترككيزه 


1 0.05 وبذلك فإن حكمية الماء المضافة للتخفيف كانت 51 
(1) ضعف حجمه الأصلي (ب) اربعتّ أمثال حجمه الأصلي 
(ج) ثلاثت آمثال حجمه الأصلي (د) خمست أمثال حجمه الأصلي 


أربعة أناييب 7 - © - 8 - 4 تحتوي كل منها علي : 
الأنبوبة 7:1 225 : 4 من محلول هيدرو كسيد الصوديوم 1/1 0.05 
الأنبوية 711 125 : 8 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 1/1 0.05 
الأنبوية [:7 175 : () من محلول هيدرو كسيد الصوديوم 1/4 0.05 
الأنبوية [7:1 100 : (1 من حمض الهيدروكلوريك 1/1 0.2 
أي من الأنابيب الآتية يمكن خلطهما معا للتعادل مع الأنبوبة (1 
(6 8-م © 6-8 © 4-60 © 4-8-6 


أجريت معايرة 7:1 20 من محلولهيدروكسيد الكالسيوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.5 
1 وعند نمام التفاعل اسنهلك [:77 25 من الحمص . فإن التركيز المولاري لهيدرو كسيد الكالسيوم يساوي 


©»©»»©©6>»>؟©>©»©»©» ©6»» 


(6 114 0.4688 2 (ب) 11 0.208 © 11 0.625 ) 34 0.3125 
أضيف 711 10 من حمض الكبريتيك 11 0.2 إلي 7:1 22 من محلول هيد روكسيد البوتاسيوم 1/ 0.25 

أي الاختيارات الآتية صحيح : 

() الوسط متعادي 

(ب) هيدروكسيد البوتاسيوم هو المادة الزائدة » وعدد مولاتها الزائدة يساوي 0.75 مول 

(2) حمض الكبريتيك هو المادة الزائدة » وعدد مولاته الزائدة يساوي 025 مول 


© هيدروكسيد البوناسيوم هو المادة الزائدة » وعدد مولاتها الزائدة يساوي 5 مول 


عند تسخين ............. مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون غاز يحول لون دليل الفينوفيثالين إلي 


اللون الأحمر 
(1) حمض الكبريتيك (ب) كربونات الكالسيوم 
©) كبريتات الآمونيوم (د) نترات الصوديوم 


«ز> استخدم 22:1 من حمض الكبر. 11١‏ 0.25 معايرة !71 30من محلول هيدروكسيد الليثيوم تركيزه 


©6©6©6»©©»©>©©ةة©ة©© »© 


(0) 183.33 مللي مولر (ب) 213.8 مللي مولر 
©) 366.7 مللي مولر (د) 85.21 مللي مولر 
«:> خليط حجمه 7:1 20 مكون من حمض كبريتيك ومحلول هيدروكسيد البوتاسيوم بنسبة 1 : 1 تركيز 
هكل منهما 71 0.05 عند إضافة قطرات من دليل أزرق بروموثيمول اليه يصبح اللون 25 
(0) أخضر (©) أصفر ©) ازرق () أحمر 
<> مخلوط كتلته 7# 0.1 من هيدروكسيد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم استهلك لمعايرته 711 20 من 
حمض الهيدروكلوريك 71 0.1 فإن نسبة كلوريد الكالسيوم في المخلوط تساوي 0 
0 90 74 (ب) 96 37 © 90 52 (6 96 26 


( 8-1 , 35.5 - ان) , 40 - 24) ) 


12> سخنت عينة من كلوريد الحديد ( 111 ) المتهدرت ( 11,0 + . ,7601 ) كتلتها ع 2.71 وبعد التسخين 
الشديد أصبحت كتلتها ثابتة عند م 1.625 أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


ظ ماء التبلر كذ الملح المتهدرت( 906 ) 


رد 
ال ال لس ا 1 
الك الموج سوج سوسس سس 1 له 


لمان واس سرج سوسس سس اس 11 من 


(16-<- 0 , 8-1 , 35.5- أن) , 56 -ع[ ) 


<:> مخلوط صلب كتلته 7ج 2 من كلوريد الألومنيوم وهيدروكسيد الألومنيوم أضيف إليه وفرة من محلول 
الصودا الكاوية فإن كتلة المادة الصلبة المتكونة في النهاية تساوي 55 


(0عء 0.92 (ب) 1ع 1.66 © ع 2.32 (د) لا توجد إجابج صحيحت 


( 8-1 , 0-16 , 35.5 - إ) , 4-13 ) 


الصيغت الجزيئيتّ للملح 


المتهدرت 


الشامل فى الكيمياءع - 


0 


تغير لون الدليل أثناء عملية المعايرة يدل علي أن : 


(1) حجم الحمض - حجم القاعدة (©) عدد مولات الحمض يكافئ عدد مولات القاعدة 
(©) تركيز القاعدة - تركيز الحمض () بءج معا 
<> اذيب م 0.8 من كلوريد الكالسيوم في الماء . ثم أضيف إليه وفرة من حمض الكبريتيك المخفف , وبفصل 
الراسب المتكون فوجد أن كتلته تساوي 16 
(0) مع 0.49 (ب) مرج 1.96 © مع 0.98 (3) لا توجد إجَايج صتحيحة 


5-320 , 0216 , 35.5 -أ) , 40 - هن2) ) 


<> محلول يتعكون من 107:1 من حمض الهيدروكلوريك 71 0.01 مضافا إليه 307:1 من محلول الصودا 
الكاوية 1/1 0.05 لا يمكن استخدام قطرات من هذا المحلول في التمييز بين : 


(0) دليلي أزرق بروموثيمول و عباد الشمس (2) دليلي الميثيل البرتقالي و الفينوفيثالين 


ج) دليلي الفينوفيثالين و عباد الشمس (3) دليلي أزرق بروموثيمول والميثيل البرتقالي 
:> تم اضافة وفرة من محلول هيدروكسيد صوديوم الي :77ج 2 من المركب 4 فتكون راسب كتلته :7م 1.32 
فإن المركب 4 هو 5 
(1) كلوريد حديد 11 (ب) كلوريد ألومنيوم 
©) كلوريد حديد 111 (5) لاشئ مماسبق 


(1- 8 , 16 - 0 , 35.5 - أن) ,27 - [إه , 56 <دء] ) 


أجريت عملية معايرة لحمض الهيدروكلوريك ( 7/1 0.1 ) حجمه [:7 10 باستخدام محلول هيدروكسيد 
الحكالسيوم ( 14 0.05 ) , وعند نقطة التعادل أخذت قراءة السحاحة وكانت تساوي 711 17.3 فإن القراءة 


الابتدانية للسحاحة كانت تنساوي 0 
00 11 27.3 (ب) 1 12.8 (ج) !1« 27.3 (د) 1 22.8 
4 عينة من كلوريد الحديد 111 المتهدرت ( 1201,.611,0 ) سخنت تسخينا شديدا حتي ثبتت كتلتها . وبجمع 
06 الاء المتطاير وجد أن كتلته تساوي 71ج 1.085 فإن كتلة الملح المتهدرت تساوي 6>ظظ5إ 
ظ 00 تمع 1.36 (ب) رع 3.1 © مع 1.89 (5) بع 2.72 
' 8-1 , 0-16 , 1355© , 56دع8 ) 
لمعته بي صح 020002323233300 إيززهل فى الكيفياء انين 


<> أدرس محتويات الأنابيب الأربعة الآتية والتي تحتوي علي نفس الحجم من اماء . ا 


قطرات من قطرات من دليل قطرات من قطرات من دليل 
دليل الميثيل2 الضفينوفيثالين دليلالازرق 2 عبادالشمس 


البرتقائي بروموثيمول 
عند أضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك إلي الأنبوبة 8 فأنها تتلون بنفس لون الأنبوبة ........... عند أضافة 


(0 (©) عند أضافت محلول هيدروكسيد الصوديوم إليها 
(©) (4) عند أضافت محلول هيدروكسيد الكالسيوم إليها 


() (2) عند أضافت محلول الصودا الكاويتّ إليها 
((2> عند إضافة محلول كلوريد الباريوم إلى حمض الكبريتيك يتكون المركبين8 , 4 
أي الاختيارات الآتية صحيحة : 
(أ) يمكن حساب المادة 4 من خلال طريقت الترسيب 
(ب) يمكن التعرف علي المادة 8 بتسخين النواتج وتعريض ساق مبللتّ بمحلول النشادر لفوهت الأنبوبت 


١ 
/ 
١ 
ٍ 
| 
عند اضافيّ قطرات حمض الكبريتيك إليها‎ )5( )© 
يمكن حساب المادتين 8 , 4/من خلال طريقمّ التطاير‎ - 


© أ.ب صحيح 

<> أضيف وفرة من محلول نترات الفضة إلي محلول كلوريد الصوديوم كتلته م 1.64 وبذلك فإن كتلة الراسب 
المذدكون تساوي ”25 
(0 م2 (© ع4 © ع 2.81 2 ع 3.11 


(108 -هه4 , 061-35.5 , 23 -هل[13) 


الشامل فى الكيمياء 56 


2 


2 عند إجراء عملية المعايرة يلزم 06ظآظ”5 
(1) إضافت دليل 


(ب) رج محتويات الأنبوبت 
2©) الا يوضع الدورق المخروطي علي بلاط ملون 
(© جميع ما سيق 


أذيب ع 19.14 من كبريتات النحاس ( 11 ) الغيرنقية في الماء وأضيف إليها وفرة من كبريتيد الصوديوم 
فترسبج 9.55 من كبريتيد النحاس ( 17 )فإن نسبة النحاس في العينة الغير نقية تساوي 0 


0 960 233.18 (ب) 90 66.36 © 90 7.55 () 96 27.12 
(16- 0 , 5-32 , 63.5-<ي) ) 
72> أي من عمليات المعايرة الآتية لا يفضل حدوثه في وجود دليل الفينوفيثالين 6ك 
(1) حمض الكبريتيك باستخدام هيدر وكسيد الكالسيوم 
(7) هيدروكسيد الصوديوم باستخدام حمض الهيدر وكلوريك 
) حمض النيتريك باستخدام حمض الأسيتيك 
(د) هيدروكسيد البوتاسيوم باستخدام حمض الكبرتيك 


77> عينة من رماد الصودا ‏ كربونات صوديوم غير نقية ) كتلتها م 1.1 عويرت مع حمض الكبريتيك 1( 0.25 


فلزم [:77 35 لتمام التعادل فإن النسبة المنوية لحكربونات الصوديوم في العينة تساوي 500 
6 96 77.14 (ب) 90 84.32 © 90 91.11 (0) 96 72.84 


( 0-16 , 2-12) , 23 -هما) 


27> ادرس التفاعل الآتي : 


10 + انهم + ]1 + مم4 
يمكن فصل نواتج التفاعل عن طريق : 
1 (0) المعايرة (ب) الترسيب ©) الترشيح (د) التقطير 
مم سس ع ا 00 


أجريت عملية معايرة وتم رسم شكل بياني يعبر عن قيم 777 المختلفة بمرور الزمن كما بالشكل . 
أي الأختيارات الآتية يعبر تعبيراً صحيحاً عن هذه العملية . 


«ز> عينة من الحديد كتلتها :م 2 سخنت بشدة ومررعليها غاز الكلور, ثم أضيف إليها وفرة من محلول 


الصودا الكاوية إليه , وبفصل الراسب المتحكون بالترشيح فوجد أن كتلته «ج 3.82 فإن العينة 506ظ5 
(0) نقيت (ب) غير نقيت 


( 8-31 , 0-16 , 35.5-<1) , 56-دع] ) 


<> إذا علمت أن عينة من كبريتات الماغنسيوم المتهدرته تحتوي علي 96 51.16 من كتلتها ماء تبلر فإن عدد 


مولات ماء التبلر في المول الواحد من حكبريتات الماغنسيوم المتهدرتة يساوي ممم مهمو 
0 7101 (ب) 01 3 © آمس 2 (ه) 01م 5 


(16 - 0 , 8-1 , 35-32 , 24 - ج31 ) 


<> للتعادل مع م 0.84من ملح بيكربونات الصوديوم يلزم 7:1 25 من حمض الهيدروكلوريك تركيزه 


©»©6©6©»»©©»©»»وةن 


14 0.3 (ب) 714 0.6 (ج) 11 0.2 () 14 0.4 


(1- 8 , 0-16 , 2<12) , 23 - هلل ) 


2 


4 عند خلط حجمين منساويبن من محلولي حمض الكبرينيك وهيدروكسيد البوتاسيوم ولكي يكون المحلول ' 


() هيدروكسيد بوتاسيوم تركيزه نصف تركيز حمض الكبريتيك 
5 حمض كبريتيك تركيره ربع تركيز هيدر وكسيد البوناسيوم 

©) هيدروكسيد بوتاسيوم تركيزه ضعف تركيز حمض الكبريتيك 
(5) حمض كبريتيك تركيزه ثلثي تركيز هيدر وكسيد البوتاسيوم 


<> يتعادل 7:1 8 من حمض الكبريتيك تركيزه 7/1 0.1 نماما مع 77:1 25 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 


(6 314 0.016 (ب) 14 0.032 © 11 0.064 (ه) 11 0.128 
<> عند معالجةع 0.5 من خام المجنتيت بطريقة ما أمحكن ترسيب ع 0.362 من أكسيد حديد ( 111 ) 
وبذلك فإن النسبة المنوية لأكسيد الحديد المغناطيسي في الخام تساوي 2111116 
0 90 48 (ب) م9 78 © 5290 (0) 96 70 
<> عند أضافة حجم (17) من هيدروكسيد الصوديوم (0.1511) 1م 


إلي أنبوبة نتحتوي علي (157:11) من حمض الكبرينيك (0.174) ولحكي 
يكون التغير في قيمة 771 لهذه العملية معبرا عنه بالشكل المقابل فإن د 


(ج) 1511 (5) 26711 
> عند خلط حجمين متساويبن من محلولي حمض النيتريك وهيدروكسيد 
البوتاسيوم تركيز كل منهما 11 0.25 يتحكون محلول 5100 
) متعادل ١١‏ ©) حامضي ©) قلوي 2) متردد 


<> أذيبج 2 من عينة من كلوريد الصوديوم غير النقي في الماع وأضيفت اليه وفرة من محلول نترات الفضة فترسب 
© 4.628 من كلوريد الفضة . فإن النسبة المنوية لكلوريد الصوديوم في العينة تساوي 0ك 
3 64.4960 © 74.490 © 84.496 © 96 94.33 
ْ (01-35.5 , 108 -ع4 , 23 -ه/13) 


الزمن 


ف الشامل فى الكيمياء 


سخنت عينة من كلوريد الكالسيوم ا متهدرت ( 81,0 ٠‏ . 0001 ) كتلتها ع 1.47 تسخينا شديدا حتي 
ثبتت كتلتها عند ع 1.11 أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


ماء التبلر © الملح المتهدرت 
00) 
1 11 ا 12107 
ل 1 ال اقم 
اح اس ل 12م 
111 الاو 2 


(16- 0 , 8-1 , 35.5 - أي) , 40 - هي ) 


| 

عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم في [:7 25 من محلوله الماني تركيزه 1/1 0.2 يساوي 52 ظ 
0 103 »5 (ب) 5102 © :10 »4 () 4102 ظ 
'! 

| 

| 

ِ 

| 

ْ 

| 


9 


© 


أضيف 77:1 25 من محلول كربونات الصوديوم تركيزه 711 0.3 إلي 7:1 25 من حمض الهيدروكلوريك 
تركيزه 71 0.4 ,أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


(أ) المادة الزائدة هي 1101 وعدد مولاته المتبقينَ بدون تفاعل يساوي 71101 0.0025 

(ب) المادة الزائدة هي 774,00 وعدد مولاتها المتبقيسَ بدون تفاعل يساوي 71101 0.0025 
(©) الماذة الزائدة هي11)[1 وعدد مولاته المتبقينَ بدون تفاعل يساوي 71101 0.005 

(د) المادة الزائدة هي ,4,000[/وعدد مولاتها المتبقيسَ بدون تفاعل يساوي 11101 0.005 


عند خلط [:7 10 من محلول كبريتات النحاس 114 0.5 مع 71:1 12 من محلول كربونات الصوديوم 1/4 0.25 
تكون راسب أخضر ومحلول أزرق اللون., ليزول اللون الأزرق تماما يجب إضافة 1ا00باوواا106060000 


(0 11 8 من محلول كبريتات النحاس 
(7) 711 3 من محلول كربونات الصويوم ظ 
(ج) 7:1 8 من محلول كربونات الصويوم 
() 711 5 من محلول كبريتات صوديوم 


<> لتقدير نسبة الكلورفي عينة من كلوريب :ل:وديوم يستخدم محلول قياسي من ...........ه والعملية تعبر 2 ' 
عن أ“ << ر],_ جظجظجظجم2#####277؛؛رر 5إئئخ+ٌُثث:0 606/65 6 101080 ظ 
(1) نترات فضيّ- ترسيب (ب) كلوريد باريوم- تعادل ' 1 
©) نترات فضي -تعادل (د) كبريتات باريوم - ترسيب 0 
اس جوع ص ص و و اك اي جر و د كر ا 0 2 19 ا ص ع بجي عي عع ات 5 5 5 8 م يت 1 د ةا . 
الشامل فى الكيمياء 


2 


تم خلط 7:1 20من حمض الكبريتيك ترهكيزه 71 0.4 إلي 7:11 25 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 
تركيزه 1/1 5 .0 لجعل قيمة قيمة 717 للمحلول تساوي 7 


(أ) نضيف]7# 2.5 من حمض الهيدروكلوريك تركيزه ضعف تركيز حمض الكبريتيك 


(©) نضيف 741 7 من هيدر وكسيد البوتاسيوم تركيزه ضعف تركيز الصودا الكاويت 
©) نضيف 711 5 من حمض الهيدروكلوريك له نفس تركيز حمض الكبريتيك 
() تضيف 74/1 7من هيدروكسيد البوتاسيوم له نفس تركيز الصودا الكاويت 


أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحة عند أمرار تيار من غازثاني أكسيد الحكربون خلال ماء الجير 
لفترة طويلة 


-_- الرالسب 
ع 


الزمن الزمن 


حلي الراسب 
0 


لاهن 0 
أذييت عينة كتلتها و 5 د البوتاسيوم غير النقي في وراك المحلول إلي 721 125 فإذا 
تعادل 7:1 10من هذا المحلول مع 7:1 15 من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 11 0.2 
فإن النسبة المنوية لهيدروكسيد البوتاسيوم في العينة تساوي مم00 
(0 96 76.4 (©) 96 58 © 90 42 (د) 96 88.21 
(0-16 ,8-1 , 12-39) 
لتقدير تركيز حمض الهيدركلوريك معلوم حجمه يجري له عملية معايرة مع 571 


(1) محلول الصودا الكاوييّ - دليل الفينوفيثالين 


© محلول هيدروكسيد الكالسيوم - دليل أزرق بروموثيمول 


(ج) محلول الصودا الكاوييّ - دليل عباد الشمس (5) ب؛ءج صحيح 


ييي ينب سرض الشامل فى الكيمياء 


سخنت عينة من بللورات صودا الغسيل المتهدرت ( 11,0 10 . ,777,00 ) تسخينا شديدا حتي ثبتت كتلتها 


عند ع 1.06 وبذلك فإن كتلة العينة قبل التسخين تساوي ”5 
(60 ع 2.12 (ب) 1.812 © 1.36 () ع 2.86 


) 8# - 23 , )-12 ,81 , 0 <-16( 


حضر 307:1 من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 171 ثم قسم ثلاث أقسام متساوية في الأنابيب 
4,8,0 , أضيف إلي محتويات الأنبوبة 4 وفرة من حمض الكبريتيك وأضيف إلي محتويات الأنبوبة 8 وفرة 
من حمض الفوسفوريك , وأضيف إلي محتويات الأنبوبة ©وفرة من حمض الهيدروكلوريك علما بأن الأحماض 
الثلاثة لها نفس التركيز . أي من الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا ويعبر عن الحجوم المستهاكة من 


الأحماض الثلاثة عند نقطة التعادل . 


منطقد التعادل 
منطفَن التعادل 
منطقَي التعادل 
منطقتّ التعادل 


35 0 


© 
0 


«ن> عند إجراء معايرة محلول ( 1 )استخدم محلول قياسي من (1), وعند عدم تغير لون الدليل يعني أنه : 
(1) عدد مولات (1 ) أكبر من عدد مولات (7 ) 
2) حجم (1) اكبر من حجم (1) 
(ج) كتلد لمادة المذابت 2 محلول ( 1 ) أكبر من كتلدّ المادة المذاببتّ ل محلول ( 1 ) 


(د) لاتوجد إجابج صحيحت. 


2 


<> عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض النيتريك وهيدروكسيد البوتاسيوم تركيز كل منهما 1( 0.5 


عند إاضافة قطرات من دليل الفينوفيثالين إليه يصبح اللون 555ظ 
(1) عديم اللون (©) أزرق ©) احمر وردي (د) أحمر 


<> أضيف7:1 50 من محلول حمض الهيدروكلوريك الي محلول نترات الفضة وعند ترشيح راسب كلوريد 
الفضة وتجفيفه وجد أن كتلته كانت ء 2.857 وعند معايرة حجم معين ( 17 ) من محلول هيدروكسيد 
الصوديوم تركيزه 14 0.5 لرم 7:1 20 من الحمض للوصول إلي نقطة التعادل . فإن قيمة ( 77 ) تساوي 
00 أ 8 (ب) 11 32 © 1 16 (د) 11« 20 
(8-1 , 35.5 -[© , 108 - عد ) 
<> أي من الأشكال الآتية يعبرعن التغير في كتلة عينة من صودا الغسيل المتهدرتة عند تسخينها تسخينا 
شديدا 


الكتبلس 
0 اع 
الكتلصس 
_ 0 


9:> عينة من كلوريد الباريوم المتهدرت ( 11,0 )1 . 801 )كتلتها م 2.6903 سخنت تسخينا شديدا حتي 
ثبتت كتلتها عند عو 2.2923 


) 8 - 137 , )1 - 35.5 , 8-1 , 0 -16( 


أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 


2 النسبة المنوية لماء التبلر في الملح المتهدرت تساوي‎ )١( 
23.41 960( 17.36 96 © 85.2 962 14.79 90 6( 
12 ا د ومسل ا ع ام حم عو اع اوه و ع اه واكواك عنص سك و واو واو او و ات ا‎ | 


(") عدد جزيئات ماء التبلر في 7:01 1 من كلوريد الباريوم المنهدرت تساوي *ظ1ظ 


0 4 20 6 36 
؟) الصيغة الجزينية لملح كلوريد الباريوم المتهدرت هي 2121111 
(0 213,0 .,01»ه8 3 11,09 6 . ,01ه8 
<) 88,0 2 . ,801 (2) 810 3 . را0ه8 


<> مخلوط من مادة صلبة يحتوي علي هيدروكسيد صوديوم وكلوريد صوديوم لزم لمعايرة م 0.1 منه حتي نمام 
التفاعل 7:1 10 من محلول حمط الهيدروكلوريك تركيزه714 0.1 وبذلك فإن نسبة هيد روكسيد الصوديوم 
في المخلوط نتساوي ةظظ 
( 96 60 (ب) م9 52 © 4890 () م9 40 
(0-16 ,8-1 , 23 - هلا ) 
<> أضيف وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبة تحتوي علي ع 14 من عينة غير نقية من برادة 
الحديد فتصاعد ,1 4.48 من غاز الهيدروجين في ( 517 ) فإن نسبة الشوائب في عينة برادة الحديد تساوي 


»©»©©6©6©>©:»© ©©6ه»:» »6» 


© 96 80 © 96 20 © 96 32 () م9 16 
( 56 -<ع] ) 
02> لتحضير 7:1 100 من محلول من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 11 0.2فإنه يلزم اذابة قن 
هيد روكسيد الصوديوم في الماء 
(0 ع 1.2 ©) ع 0.4 (ج) ع 0.8 (0) ع 1.4 


(16-<-0 , 23 -هز , 11-1 ) 


»> تم تعليل سبيكة كتلتها م 1.4 من النيكل كروم وزنيا بطريقة التطاير لحساب نسبة شوائب الكربون 
الموجودة بها , وعند تسخين السبيكة تسخينا شديد في الهواء تصاعد .1 0.056 من غاز ثاني أكسيد الكربون 


في ( 512 ) فإن نسبة الحكربون في هذه السبيكة تساوي 5ش« 
0 96 2.14 © 96 3.11 © 96 1.12 ( م9 0.79 
(6-12) 
<> يمكن التمييزبين الأدلة الأربعة باستخدام ا 
(أ) قطرات من حمض الهيدروكلوريك 22 © الماء النقي 
2) قظرات من هيدروكسيد الصوديوم () أءج معا 
7 و طعط ص ع عاك ع عع لص صر بو 6 


<> لكي يكون المحلول الناتج من خلط محلولي حمض الكبريتيك وهيدروكسيد الصوديوم لهما نفس التركيز 
متعادل يراعي أن يكون 0 


0 حجم هيدروكسيد الصوديوم نصف حجم حمص الكبريتيك 
5 حجم حمض الكبرينيك نصف حجم هيدروكسيد الصوديوم 
(ج) حجم هيدروكسيد الصوديوم ربع حجم حمض الكبرينيك 


© حجم حمض الكبرينيك ربع حجم هيدروكسيد الصوديوم 


<> لفصلم 4 من كبريتات الباريوم يضاف ............ من كلوريد الباريوم إلي محلول كبريتات الصوديوم 
(0 3.57 (©) ع 3.98 ©)ع 1.79 (د)ء 2.39 


(16 - 0 , 53-232 , 35.5 - أي) , 137 - 86 ) 


02> تعادل 30:1 من حمض الكبريتيك تركيزه 71 0.2 مع حجم معين ( 17 ) من هيدروكسيد البوتاسيوم 


تركيره 11 0.6 فإن قيمة (17 ) تساوي 22*57 
00 1ه 20 (ب) 1ه 30 © 1« 50 (ه) ادم 60 


<> جميع المحاليل المائية للمركبات الآتية تستخدم للتمييز بين دليلي عباد الشمس والميثيل البرتقالي ماعدا 
(أ) كربونات الصوديوم () أسيتات الصوديوم 
(©) كلوريد الآمونيوم () كلوريد الصوديوم 
<> أضيف 107:1 من حمض الكبريتيك 11 0.05 إلي 7:1 15 من محلول هيدروكسيد صوديوم 0.1 11 , ثم 
قسم المحلول الكلي في أربعة أنابيب اختبار مختلفة , وأضيف إلي كل منها قطرات من أحد الأدلة الأربعة 
وبذلك فإن عدد الأدلة التي يمكن التعرف عليها يساوي 5576 
200 (© 3 © 1 4 
(> تمت إضافة وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي عينة غير نقية من ملح ثيوكبريتات البوتاسيوم 
فتكون معلق تم فصله وتجفيفه فوجد أن كتلته تساوي ع 0.8 فإن حجم الغازات المتصاعدة فى5772 يساوي 
00 0.561 (ب) [آ 0.65 1.121 (د) .2.241 
(0-16 , 5-32) 


للق سن الشامل فى الكيمياء 


2« عند ذوبان ي 1.06 من كربونات الصوديوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف فإن حجم ثانى اكسيد 


الكربون المتصاعد في ( 5172 ) يساوي 0 
(0 1 11.2 9) .0.2241 © 5.61 ( .2.241 


(16-<-0 , 12-) , 23-ه84) 


72> إذا علمت أن كتلة مول من حمض - ج 98 وأن 711 30 من هذا الحمض الذي تركيزه .1و 2.94 يتعادل 


نماما مع !:77 36 من محلول صودا هكاوية تركيزه 714 0.05 فإن فقاعدية الحمض تساوي 2255 
0 2 © 4 © 1 30 


<> أمامك أربعة أنابيب: 


ر(24)011) !/126 70 ,10 
 74- 0.2511  174- 0.1514‏ 0.1714 -ال 7‏ 0.0511 -الم( 
8 -/آ 21 1 -لاآ |20 -/1 201 -/آ 


لكي يصبح الوسط متعادل يمكن : 
(0) إضافت الأنبوبة 4 إلي الأنبويتّ (1 (ب) إضافت الأنبوبت 8 إلي الأنبوبت © 
(ج) إضافت الأنبوبت 4 إلي الأنبوبت 7 (د) إضافت الأنبوبت 0 إلي الأنبويت (1 


02> حجم حمض الكبريتيك تركيزه 71 0.5 الذي يتفاعل مع م 0.25 من كريونات الكالسيوم يساوي . 


0 آس 12 (ب) 11« 20 © ا 5 () أس8 


- 40 , 26-12 , 0-16 ( 


©ه»» 


697 


<> سخنت عينة من بلورات شب الكروم البوتاسي 171,0 24 . , ل 07,)50) . ,1,50 تسخينا شديدا فكانت 
النتانج كالآتي:كتلة الجفنة فارغة - م 10 كتلة الجفنة وبها العينة الرطبة - ج 29.96 وبذلك فإن كتلة 


الجفنة بعد التسخين تساوي 5ك 


(0 ع 18.3 9) ع 26.42 ©) ع 15.63 ()ع 21.32 


(1 -8 , 52 - 7) , 16 - 0 , 32 - 53 , 39 - غ14 ) 


«؟»> عند خلط 7:1 30 من حمض النيتريك 1 0.2 مع 711 10 من محلول هيدروكسيد الماغنسيوم 74 0.3 يتكون 


الشامل فى الكيمياء 59 


2 


72> كتلة حمض الهيدروكدوريك اللازمة للتعادل مع [::7 8 من محلول «كربونات الصوديوم تركيزه 0.11 11 


60 ع 0.096 (©) ع 0.128 © ع 0.064 (ه) ع 0.032 
(35.5-<01 , 8-1 , 16 - 0 , 2212© , 23 -ه13[4) 


72> تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم الذي يلزم لمعايرة 7:11 25 منه 7:1 8 من حمض الكبريتيك 1/1 0.1 


يساوي 555ظ52 
00 781 0.032 (ب) 114 0.016 © 714 0.064 ( 1/1 0.128 
<2:> أذيب؟ 4 من عينة من بروميد البوتاسيوم غير النقي في الماء وأضيفت إليه وفرة من محلول نترات الفضة فترسب 
يم 4.6 من بروميد الفضة .فإن النسبة المنوية للبروم في العينة تساوي ممم ممم ممم 
(0 96 48.9 (ب) 42.496 9 51.1 (5) 9 61.33 


(79.9 -:8 , 108 -<عم ) 
(2»> سخنت عينة من كلوريد الحكالسيوم اللتهدرت ( 71,0 2 . ,0601 ) تسخينا شديدا حتي ثبتت كتلتها 
وبجمع الماء المتطاير وجد أنه كتلته تساوي و 0.36 
(16- © , 8-1 , 0135.5 , 40 - 04 ) 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن كتلة الملح المتهدرت قبل التسخين : 
(0 ع1.11 (ب) ع 1.47 © ع 2.03 (د) ع 2.94 
72> أذيبج 10 من عينة غير نقية من هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء وأهكمل المحلول إلي 7:1 500 , فإذا تعادل 
1 10 من هذا المحلول مع 7:1 15 من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 14 0.2 فإن النسبة المنوية 
لهيدروكسيد البوتاسيوم في العينة تساوي 5 
00 96 84 (ب) 96 42 96 63 (©96 77 
(28-1,0-16, 39-غخ1) 
:20> أذيبع 4 من عينة غير نقية من 717071 في الماء وأكمل ال محلول الي 77:1 200 , فإذا تعادل 77:1 10 من هذا 
المحلول مع 7:1 15 من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 71 0.2 فإن نسبة الشوائب في العينة تساوي 
00 90 34 (ب) 96 40 960 37 ( 96 27 


(16-<0 , 1- 8 , 23 - ه83 ) 


«»> حضر 307:1 من محلول نترات الفضة 0.17/1 وقسم المحلول في ثلاث أنابيب 1,5,0 إلي حجوم متساوية 


أضيف ألي الأنبوبة 4 وفرة من محلول بروميد الصوديوم وأضيف ألي الأنبوبة 8 وفرة من محلول كلوريد الصوديوم 
وأضيف ألي الأنبوبة ') وفرة من محلول يوديد الصوديوم لها نفس التركيز , أي من الأختيارات الأتية يعتبر 
صحيحا ؟ 


كيلي الراسب 
حلي الراسب 


© 4 1 4 © 
<> أضيف وفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي مخلوط من كربونات صوديوم وكلوريد صوديوم كتلته 
م 8 فتصاعد 1 1.2 من غازثاني أكسيد الكربون في ( 512 ) فإن نسبة كلوريد الصوديوم في المخلوط 


تساوي ......... اقرب رقم صحيح 
00 7196 (ب) 96 81 © 96 29 (90 19 
(0-16 , 6-12 , 23-ه3) 
<> من الصفات العامة للمحاليل المانية للقلويات 0 
(1) قيمتّ 11م لها أقل من 7 (ب) تحمر محلول عباد الشمس 


(ج)تكسب دليل أزرق بروموثيمول لونا ازرقا 2 (د) لا تكسب دليل الفينوفيثالين لونا معينا 
<> عند خلط حجوم متساوية من محلولي حمض الهيدروكلوريك 11 0.5 وهيدروكسيد الصوديوم 11 0.5 
يكون المحلول النافج 5270 
(أ) حامضي (ب) قاعدي (ج) متردد (د) متعادل 
02> سخنت عينة من كبريتات الحديد ( 11 ) اللتهدرت ( 81,0 ]1 . ,75250 ) كتلتها ع 5.81 وبعد التسخين 
الشديد أصبحت كتلتها ثابتة عند م 3.65 أي الاختيارات الآتية تعتبر عن عدد جزينات ماء التبلر في العينة : 
300 (©) 5 6 2 


(16-< 0 , 8-1 , 32- 5 , 56 -ع] ) 


الشامل فى الكيمياء 1 


2 


ظ 02> يستخدم قطرات من دليل الفينوقيثالين للتعرف علي المحلول الماني لمركب 0ك 
١‏ (1) كلوريد الصوديوم (ب) أسيتات الصوديوم 
: - كلوريد الأمونيوم © أسيتات الآمونيوم 


40 عند أضافة [:107 من الماء ألي محلول الصودا الكاوية تركيزة 0.174 , أي الأختيارات الأتية يعتبر صحيحا . 


2 ش ٠‏ 
أ 5 
: حجم الماء 3 
كام 
3 
حجم الماء 


«577> سخنت عينة من كبريتات النحاس ا مانية ( 11,0 5 . ,01:50 ) كتلتها ع 24.95 تسخينا شديدا حتي ثب 


كتلتها . وبذلك فإن كتلة العينة بعد التسخين تساوي ا 
00 ع 16.13 (ج) ع 21.81 ©) ع 12.36 (ه) ع 15.95 


(0-16 ,8-1 , 5-32 , 63.5 دي 
90> يتم فصل نواتج التفاعل الأتي : 
(2::)013 + ري 0كرهاة عه 22/2011 + ري 2150 


, )20 (وه)4 

' (1) بالتبدر (ب) بالترشيح 

٠‏ (ج بالمعايرة (د) بالتطاير 

م الشامل فى الكيمياء يي 


2 


72> يستخدم قطرات من دليل الفينوفيثالين للتعرف علي المحلول الماني لمركب 0 
(1) كلوريد الصوديوم (ب) أسيتات الصوديوم 
(ج) كلوريد الآمونيوم (ن) أسيتات الآمونيوم 
2 عند أضافة [:107 من الماء ألي محلول الصودا الكاوية تركيزة 0.174 , أي الأختيارات الأتية يعتبر صحيحا : 
كام قم 
ل ب 
حكم للا حجم الماء 
قام 
3 
حجم الماء 


<> سخنت عينة من كبريتات النحاس المانية ( 71,0 5 . ,01:50 ) كتلتها م 24.95 تسخينا شديدا حتي ثبتت 


كتلتها . وبذلك فإن كتلة العينة بعد التسخين تساوي 0 
00 16.138 (ب) ع 21.81 © ع 12.36 (د) ع 15.95 


(16 - 0 ,28-1 , 3-32 , 63.5 - ين ) 


07> يتم فصل نواتج التفاعل الأتي : 


ظ ور (2)011 + ررمي 0كرهلة ‏ > ,22/2011 + رريم 2050 
ش (1) بالتبدر (ب) بالترشيح 
٠‏ (ج بالمعايرة (د) بالتطاير 


5 الشامل فى الكيمياء 


07> محلول أسيتات رصاص حجمه 711 20 قسم إلى حجوم متساوية في أنبوبتين ل[ , 1 


الأنبوبة ]1 ) أضيف إليها وفرة من محلول كبريتات الصوديوم , والأنبوبة (17 ) أمر خلالها وفرة من غاز 
كبريتيد الهيدروجين أي الاختيارت الآتية يعتبر صحيح : 


(أ) كتدتّ الراسب المتكون 2 الأنبوبت ( ]17 ) أكبر من كتلرّ الراسب المتكون 2 الأنبويت ( 1 ) 
() كتلتّ الراسب المتكون ف الأنبوبي ([ ) أكبر من كتلدّ الراسب المتكون 2 الأنبوبة (/1 ) 
(ج) كتلت الراسب المتكون 2 الأنبوبت ( 1 ) تساوي كتليّ الراسب المتكون 2# الأنبوبة (7 ) 
(د)لا يتكون راسب 2# الأنبوبتين لآ . 16 


(«2»> عند تسخين كمية من خام السيدريت النقي مقدارها 7:01 0.5 تسخينا شديدا بمعزل عن الهواء فإن عدد 


جزيئات الغازات المتصاعدة تساوي جزئ 
00 1023 » 12.04 (ب) 1023 »ا 3.01 
(ج)1023 >« 1.51 (ه) 1023 » 6.02 
<02> التركيز المولاري لمحلول كلوريد الصوديوم الناتج من إذابة 7:01 5 لتحكوين .1 10 من المحلول ”2 
(6 11 0.05 (©) 34 5 © 11 0.5 (د) 11 50 


<> ادرس الشكل المقابل والذي يعبر عن عملية معايرة 
للمحلول 7 ) باستخدام محلول قياسي ( 1 ) فإذا كانت : 
أولا : تركيز ( 1 ) ضعف تركيز ( 4 ) 
ثانيا : عدد مولات( 4 ) نصف عدد مولات ( 7 ) من معادلة التفاعل 
ثالثًا : القراءة الابتدائية للسحاحة - 711 7.5 
فإن القراءة النهانية للسحاحة تساوي - 05 
0 ]1 10.5 (ب) 11م 17.5 


© 1 21 (ه) 11 14 


الباب الثالث | 


*ا الدرس الأول (الإتزان الكيميائي) 


#ا الدرس الثاني (التحليل الأيوني ) 


الدرس الالول الانزان الكيوباتى 


جرن> في التفاعل الآقي: ,5,0 + ,00 حم ,00 + ,87 عند زيادة الضغط فإن : 
(0) معدل تكون ثاني أكسيد الكربون يكون أكبر من معدل تكون أول أكسيد الكربون 
(ب) معدل تكون بخارالماء يكون أكبر من معدل تكون الهيدروجين 
() معدل تكون بخارالماء والهيدروجين يزداد 
(د) معدل تكون اول وثاني أكسيد الكريون لا يتأثر 
<> ادرس التفاعل المتزن الآتي والذي يعبر عن محلول مشبع من هيدروكسيد الألومنيوم . 
:303+ #*امحب ني ,(41)011 


(وه) 24 لخب رم 3 


عند إضافة وفرة من محلول الصودا الكاوية فإنه : 
(1) يقل تركيز كاتيون الألومنيوم 

(ب) يزداد تركيز كاتيون الألومنيوم 

(ج) يزاح موضع الأتزان جهنّ اليمين 


(د) تنعدم حال الأتزان 


422 التفاعل المتزن الآتي يحدث داخل معكبس : ,127,0 + .04 حسم ررل1 + ,0/0 3 
اذا كانت قيمة ثابت الإتزان تساوي 0.25 فإن ذلك يعني أن 5151011 


(1) ضغط بخارالماء يساوي ضعف ضغط الهيدروجين 
(7) تركيز النحاس ربع تركيز أكسيد النحاس 
©) ضغط الهيدروجين أريعت أمثال ضغط الماء 
() تركيزااء أربعتّ أمثال تركيز الهيدروجين 
((ئ> ادرس التفاعل المقزن الآقي : روي *1,0جرري :81000 حسب ن11,0+ ,1100071 
١‏ عند إضافة قطرات من حمض النيتريك فإن تركيز أيون -77000 5200 
(0) يزداد 
(ب) يقل 
(ج) يظل ثابت 
١‏ عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم فإن تركيز أيون “711000 20006 
(0) يزداد 
(©) يقل 
©) يظل ثابت 
22> من الشكل البياني المقابل التركيز 
يمكن القول بأن قيمة 1 - 1111 
(1) تساوي الواحد 
(ب) أكبر من الواحد 
©) تساوي الصضر 
(د) أقل من الواحد الزمن 


الشامل فى الكيمياء 


<> بفرض وجود إناء علي سطح مستوي قام أحد الأساتذة باستخدامه لتوضيح أثر تغير التركيز علي إتزان 
التفاعل الانعكاسي طبقا لقاعدة لوشاتيلية 


أي الأشكال الآتية يعبر عن الإناء المستخدم : 


)0 : 
: ١ج(‏ ٍ 00 
2> في التفاعل الآتي : 


10( + 46م جل ع + 48 
20( عر + 47 جل 2 + 416 


المعادلتين 2 , 1 تعبران عن التفاعل , فإن العامل الحفازهو 6ك 
6 48 (© 41 > () 2 
«> أي التفاعلات الآتية يمكن أن تكون قيم ثابت الأتزان لها كبيرة جدا : 
جوم حب عقوم رم 011 جنر إلى سر ,(41)011 
(ج) ,228187 دن ار 1 (ه) ط,ه 


<> للتفاعل الآتي قيمتان لثابت الإتزان : 
0 4 :4.5103 - ع1 ن 230 


60 4 6.7101 162 230 
فإن هذا لنفاعل يعكون ظ«ظ2 
60 ماص للحرارة 
© طارد للحرارة 


<> أنبوبتين 4,8 كل منهما تعتوي علي حجمين متساويين من حمض الهيدروكلوريك له نفس التركيز أضيف 
الي كل منهما :7 1 من الحديد 
ادرس الشكل البياني ثم اختر الصحيح 
(أ) مساحت مقطع الحديد 2 4/- مساحت مقطع الحديد 2 8 


(ب) حجم الحديد 2 4 أكبر من حجم الحديد 4 8 
الزمن 
2) مساحت مقطع الحديد #ذ 4 أكبر من مساح مقطع الحديد 2 8 
(ك) ب؛ءج صحيح 
<> في التفاعل الآتي . ,501 حه ‏ ,01 + ,01م 
الجدول الآتي يعبر عن المتفاعلات والنواتج : 
الو وإاكا الاإ الا9 لاا 991011 
الا ا الا 1 
فإن قيمة ثابت الإتزان تساوي 2500 
0 1.69 (ب) 16.67 © 11.43 (5) 0.6 
22> أي التفاعلات الكيميانية الآتية لا تتأثر بتغير الضغط : 
(1) تفاعل انحلال يوديد الهيدروجين . (ب) تفاعل محلول اليود مع ثيوكبريتات الصوديوم 
©) تفاعل كلوريد بوتاسيوم ونترات الفضاتّ (5)جميع ماسبق 
22> أي الأشكال البيانية الأتية يعبر عن العلاقة بين معدل التفاعل و مساحة السطح المعرض للتفاعل 


الزمن 


مسأ 
092 
مساحىي 
ال 


22> عند تفاعل :77م 6.5 من الخارصين مع وفرة من حمض الكبريتيك حتي مام التفاعل في زمن قدره 520 10 


فإن معدل هذا التفاعل يساوي 
0 عء5/آه 0.001 (ب) ع1101/56 1 
© عء01/5 0.1 (د) عء5/امه: 0.01 


5 -211 
في التفاعل المتزن الآتي : ظ 


“11,0 جري :011,000 حس م110 + ريي011,00011 


2 00 )06( 


20 عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك فإن تركيز أيون الأسيتات‎ )١( 
يقل (7) يظل ثابت (©) يزداد‎ )( 
201 عند إضافة قطرات من محلول الصودا الكاوية فإن تركيز أيون الأسيتات‎ )"( 
يقل (ب) يظل ثابت ©) يزداد‎ )( 
: أي من المعادلات الآتية يمكن أن يعبر عن حالة الأتزان الديناميكي بين اليود الصلب وبخار اليود‎ >7< 
1, اراتك‎ © 1> 1 0 
0-0006 5--5-55 
20/21, أي الأشكال البيانية الآتية يعبرعن التفاعل العكسي : ن ,351 + ,23 خحه»ه | رن‎ 4 


التركيز 


التركيز 


1 


4 أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند إضافة قطعة من النحاس إلي أنبوبة تحتوي علي الهيدروكلوريك المخفف 


(ب) 


حجم الغاز الملتصاعد 


حجم الغاز المتصاعد 


مسا حي معطع التنحاس مساحي مقطع النحاس 


ا 

ل 3 (و) الا توجد أجابت 
مده 
ا 


مساحنّ مقطع النحاس 
ادرس المنحنيات الآتية والتي تعبر جد هن وتر - دكل من المتفاعلات والنواتج للتفاعل الآتي 
عند درجات الحرارة المختلفة . 4.5 -.>1 ني ,00 حسم ن 11,0 + ني 60 


0 
الزمن 


)١(‏ فإن التفاعل يكون 0 0”ظ2ظ1 
(أ) طارد للحرارة 
() ماص للحرارة 

(0) لا يتغير موضع الأتزان عند ”2 
(أ) إضافتّ عامل حفاز 
© رفع الضغط 
(©) خفض الحرارة 


الاتزان الكيميائى 


(> عند خلط تركيزات متساوية من 4 , 77 حدث الأتزان الآتي : 
ري 2114 تي 
وكان تركيز 14 يساوي 71 1.56 عند الأتزان وثابت الاتزان يساوي40 فإن تركيز 4 يساوي : 
(60 7814 0.247 ف9) 1/1 0.039 


© 11 62.52 (د) 74 42.52 


00> يتفاعل غازالهيدروجين مع أبخرة اليود معطيا غاز يوديد الهيدروجين , فإذا علمت أنه عند درجة حرارة 
معينة وعند إتزان هذا التفاعل كانت قيمة ثابت الإتزان - 32.23 , وهكان تركيز يوديد الهيدروجين - 1.56 


عند الإتزان إذا كان تركيز الهيدروجين يساوي تركيز اليود , فإن تركيز اليود - 505 
(6 0.88 (#) 0.11 (ج) 0.44 (0) 0.27 


09> أنبوبتين 4,8 الأنبوبة 4 تحتوي علي :7م 2 من مسحوق الخارصين أضيف إليه وفرة من حمض 
الهيدروكلوريك 71 0.1 الأنبوبة 8 تحتوي علي قطعة من الخارصين كتلتها :7ج 2 أصيف إليها وفرة من 
حمض الهيدروكلوريك 71 0.1 أي الأشكال البيانية الآتية صيحيح : 


حجم حجم 
5 ف 8ه ]|22 
4 
8 
الزمن الزمن 
0( (ب) 
حجم 8 حجم 
م |1 11 
8 0 
الزمن الزمن 
(ج( (د) 
72> عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي برادة الحديد فإن التفاعل يكون : 
(1أ) غير انعكاسي لتكون راسب من كلوريد الحديد ( 11 ) 
(ب) انعكاسي لتصاعد الهيدروجين 


(©) غيرانعكاسي لتكون راسب من كلوريد الحديد ( 11 ) وتصاعد الهيدروجين 


6 غير ضقانتي لتضاعه الويدرويعين 


1 


92> أريعة أنابيب اختبار2 ,© , 8 , 4 
الأنبوبة 4. تحتوي علي قطعة حديد أضيف إليها حمض الهيدروكلوريك المخفف 
الأنبوبة 8 تحتوي علي محلول حمض الأسيتيك أضيف إليه محلول الصودا الكاوية 
الأنبوبة ) تحتوي علي محلول كلوريد الباريوم أضيف إليه محلول نترات الفضة 
الأنبوبة ‏ تحتوي علي كبريتات صوديوم أضيف إليها محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف 
أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيح : 


() التفاعل 2 الأنبوبتين 0) , 4 تام وي الأنبوبتين 1 , 8 غير تام 
(ب) التفاعل © الأنبوبت ')تام وبي الأنابيب 1 , 8 , 4 غير تام 
(ج) التفاعل يذ ثلاثيّ أنابيب منها تام 
(د) التفاعل # الأنبوبتين 4 تام وي الأنابيب 1 ,) , 8 غير تام 
أي العبارات الآتية يعبر عن تفاعل كيمياني في حالة اتزان : 
(1) تركيز المتفاعلات والنواتج يكون متساوي دائما . 
(ب) التفاعل ساكن دائما وليس متحرك . 
©) تركيز النواتج والمتفاعلات يكون دائما ثابت . 
(د) سرعت التفاعل الطردي دائما أكبر من سرعدّ التفاعل العكسي 
02> أولا : عند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلي أنبوبة تحتوي علي قطع من كربونات الكالسيوم فإن معدل 


النفاعل ينتغبر عن طريق م 
(أ) سحق كربونات الكالسيوم (ب) خفض تركيز الحمض 
(ج) رفع درجت الحرارة بمقدار :2070 (د) جميع ما سبق 


ثانيا : تم خلط مول من الهيدروجين مع مول من اليود عند درجة حرارة معينة فوجد أن الكمية المتبقية من 
كل من الهيدروجين واليود عند الإتزان 7:01 0.2 وكان حجم الخليط واحد لتر 


فإن ثابت الإتزان لهذا التفاعل يساوي ش05 
00 32 (© 16 2 0.0313 (د) 64 


الشامل فى الكيمياء 


ان اتقبمزى الرعلل) 


<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند نزع كمية من غاز ثالث أكسيد الكبريت من هذا النظام المتزن 


0جي ,250 حسج ,250 


3 (ه)‎  2)( 
5 
]50,[ ]50,[ 0 
الزمن الزمن‎ 
]50,[ ]50( 
الزمن اكد‎ 
9 4 


22> فيالتفاعل الآتي: ( + ) -411 ن,501 ١‏ خسم ن,01 + ,01م 
يمكن زيادة معدل انحلال خامس كلوريد الفوسفور عن طريق : 
0 رفع درجي الحرارة 5 خفض الضغط الخارجي 
(ج) إضافت المزيد من غاز الكلور (2) إضافتّ عامل حفاز 

ادرس التفاعل المتزن الآتي : 


وى 21 رمام حجر ,أن طم 


ل 
أي الأختيارات الآتية صحيح عند إضافة قطرات من محلول كلوريد الصوديوم : 

() يزاح الأتزان جهت اليمين ؛ ويزداد تركيز أيون الرصاص . 

© يراح التفاعل جهن اليسار » يقل معدل تفكك الملح . 

2 يزاح الأتزان جهتّ اليمين ؛ ويزداد معدل تفكك الملح . 


(5) يزاح الأتزان جهت اليسارء ويزداد معدل تفكك الملح . 


الشامل فى الكيمياء 5 


1 


(ن> في التفاعل المتزن الآتي : 4450050 0 ل, 22155‏ حسم 0 ,351 + ورلا 


إذا علمت أن القيم الموجودة بالجدول الآتي تعبرعن التفاعل عند لحظة الإتزان 
ل 37711 ] 
0157711 0,31 


وعند نفس درجة الحرارة وبتغيير تركيز النيتروجين ليصبح 71 2.59 تغير تركيز الهيدروجين ليصبح 1/1 2.77 


فإن تركيز غاز النشادر يصبح 22 
60 1.8174 (ب) 114 2.13 
©) 714 0.203 (د) لا توجد إجابج صحيحت 


2 ادرس معادلة ثابت الأتزان الآتية : 


اي 
7777 ب 
لزيادة قيمة ثابت الاتزان لهذا التفاعل يجب : 
(1) إضافت المزيد من الهيدروجين . (ب) نقل التفاعل إلي وعاء حجمه أقل . 
©) إضافت الحديد كعامل حفاز. (5) لا توجد إجابد صحيحة. 


22> ادرس التفاعل الآتي والذي يحدث عند درجة حرارة 86700 في وعاء مغلق : 


ديا ,8,0 + و00 حص 0 و00 + ور 


أي الاختيارات الآتية يعبر عن التفاعل : 
() حاصل ضرب عدد مولات ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء يساوي حاصل ضرب عدد مولات أول 
أكسيد الكربون والهيدروجين 
(ب) حاصل ضرب عدد مولات الهيدروجين وبخار الماء يساوي حاصل ضرب عدد مولات أول أكسيد الكربون 
وثاني أكسيد الكربون 
(ج) حاصل ضرب عدد مولات ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين يساوي حاصل ضرب عدد مولات أول 


أكسيد الكربون ويخار الماء 


(د) حاصل ضرب عدد مولات ثاني أكسيد الكربون وبخارا ماء وأول أكسيد الكربون والهيدروجين يساوي 
الواحد 


الاتزان الكيميائى 


<> ادرس الأشكال البيانية الآتية ثم أختر أيهما صحيح : 


معدل التفاعل العكسي 


معدل التفاعل الطردي معدل التفاعل الطردي 
(0 2,3 (ب) 1,4 (ج) 4,2 (© 3,1 
<2> استغرق تفاعل ع 0.024 من الماغنسيوم ( 24 - ج11 ) مع حمض الهيدروكلوريك زمنا قدره 5 14 
فإن معدل هذا التفاعل يساوي ذإ 
0 ,اه" 103 »* 1.71 (ب) 01/6 102 »>< 2.33 
(ج) 10411015 » 27.14 (ه) اه" 105 » 27.14 


أي التفاعلات الآتية تام : 
0*0 ,لجر 081,000 سر 0 لاجر 021,00011 
© 0 ,لأخري ,8100011 سب ,011,011 جر 18100011 


١ج‏ 10ر1 هاة حبر 101[ جر 214011 


در 08+ +8783 حب 110+ .ار 


(69) 4 () 2 (ج)3 
<> أولا : التفاعل الذي يسير بشكل جيد عندما تكون قيم ثابت الإتزان كبيرة هو 5-ظظ 
() التفاعل الطردي (ب) التفاعل المتزن 
5 التفاعل العكسي (© ب )اج صحيح 


1 


ثانيا : في التفاعل المتزن لتحضير النشادر من عنصريه وعند نقطة الاتزان كان الضغط الكلي للنظام -19 
إذا علمت أنه عند نقطة الإتزان كان ضغط النشادر ستة أمثال ضغط الهيدروجين , وضغط النيتروجين 


أقل من ضغط الهيدروجين بمقدار واحد وبذلك فإن ضغط النشادر عند الإتزان يساوي 008 
(0 13 (© 15 © 11 7 


90> أي من التفاعلات الآتية يعمل فيها العامل الحفاز علي سرعة الوصول إلي نهاية التفاعل : 
(أ) تفاعل انحلال نترات النحاس . 
() تفاعل الإيثانول مع حمض الهيدر و كلوريك . 


©) تفاعل قطعنّ من النحاس مع حمض الهيدروكلوريك . 


(5) اب معا. 
<> في التفاعل الآتي  .‏ 14:01 180+ -411 ,20 +217 حسم ن4280 
يقل الضغط الجزني لغاز الأ كسجين في وسط التفاعل عند 0 
(0) إضافتّ أكسيد النيتريك (ب) إضافت غازهيليوم إلي وسط التفاعل 
©) تسخين وسط التفاعل (5) تبريد وسط التفاعل 
ادرس التفاعل المتزن الآتي والذي يعبر عن محلول مشبع من هيدروكسيد الألومنيوم . 
زيم 011 ثري الى خسدر ,(410)011 
عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فإنه 5 
(0) يزداد تركيز كاتيون الألومنيوم . (©). يقل تارمصيز خاصون الألوتيوم: 
©) يزداد معدل تفكك الملح . (5) لا توجد إجابيّ صحيحة. 
الممدتة وول سس م0000 قبي فى الكيمياء امورو 


<> أي من الأختبارات الأريعة الآتية 
عند خلطه في الأنبوبة ()3) فإنه يؤدي 
5 1 1 0 4 
إلي تعكر ماء الجير بسكل أسرع في الأنبوبة (نز): 
ماء الجير الرائق 
(28 من ملح كربونات الصوديوم علي هيئيّ مسحوق مع /71 5 من حمض الهيدر و كلوريك 0.01 مول / لتر 
(7) قطعت من ملح كربونات الصوديوم كتلتهاع 2 مع !711 5 من حمض الهيدروكلوريك 0.1 مول / لتر 
©) م 2من ملح كربونات الصوديوم علي هيئيّ مسحوق مع [11 5 من حمض الهيدروكلوريك 0.1 مول / لتر 
© قطعنّ من ملح كربونات الصوديوم كتلتها م 2 مع 71 5 من حمض الهيدر و كلوريك 1 مول / لتر 


4 في تفاعل تكوين غاز يوديد الهيدروجين من عنصريه وبفرض اتران هذا النظام عند درجة )259 عند 
خفض ضغط غاز الهيدروجين عند نفس درجة الحرارة إلي عشر ضغطه الأصلي فإن١‏ ذلك قد يعني أن : 


0 ضغط بخار اليود زاد إلي الضعف . 

(7) ضغط بخار اليود زاد بمقدار عشرة أمثاله . 

©) ضغط غاز يوديد الهيدروجين قل بمقدار عشرة مرات . 

(د) ضغط غاز يوديد الهيدروجين زاد بمقدار عشرة أمثاله . 
22> أولا : تصطدم الجزيئات ولا تتفاعل إذا كانت 56 

(1) طاقتّ التنشيط أقل من طاقتها 

(ب) طاقيّ التنشيط - طاقتها 


(ج) طاقت الجزيئات إقل من طاقتّ التنشيط 


© أءج صحيح 

ثانيا : في التفاعل الآتي : 10 -.17 ,50 خم ,0 135 + 50 

إذا دكانت تركيز ثاني أكسيد الكبريت - 2/4 وتركيز الأكسجين ضعف تركيز ثاني أكسيد الكبريت 2 ' 
وتركيز ثالث أكسيد الكبريت خمسة أضعاف تركيز الأكسجين فإن التفاعل يعكون الماي ا0020' 
(0) غير متزن ' 
(©) متزن ' 


الشامل فى الكيمياء 5 


1 


22> ادرس التفاعل الآقي  :‏ 01+ 4 در 01و 
0 >» 1.8 حت 1 


عند إضافة قطرات من كلوريد الأمونيوم فإن : 


(1) النظام يزاح جه اليمين ولاتتغير قيمن 1 (ب) النظام يزاح جهدّ اليسار ولاتتغير قيمتّ , >1 


(ج) النظام يزاح جهتّ اليمين وتتغير قيمد م 1 (د) النظام يزَاح جهتّ اليسار وتتغير قيمد ,)1 


4 ادرس الشكل البياني المقابل ثم اختر الصحيح : 3 
0- 
)١‏ 2 للتفاعل الطردى تسا 575 
)0( عل الطردي تساوي 0(دج+معل150- 
500 0 
60 امسم/ك!1 300 2 (ب) 1/201 600- 20 
0- 
© أمس/ك!  -300‏ (د) ‏ [اممدرك! 150 350- 
0- 
(9) طاقة تنشيط التفاعل العدكسي تساوي م.ممءة 2-٠‏ +200 0 
00 11/1201 300 2 (ب) 1[/1101 450- 71 
© آمدمد/ك! 150 (د) 1/01 450 
أي التفاعلات الآتية لا تتأثر بتغير الضغط : 
يي" 7ه ,20011 5 11 
©) ب ,0ن ,250 حي ,250 من ,2210 خسري ,17,0 
252000 200000 1 2 
<> إذا علمت أن قيمة 1 لأحد التفاعلات يعبر عنه بالعلاقة ليه .000 052 ج2, 


أي الاختيارات الآتية يعبر عن ذلك التفاعل : 
30 + و30 (( 


(ع)2 


0 50 5-5-0 


(ع)2 


0 21615 + 30 


200 الغ (3)5 


0 + رر681 ,611,0 (4 ) 


2( 


> أي من التفاعلات الأتية يعتبرهوالأسرع : 
0 نفاعل صفائح النحاس مع حمض الهيدر و كلوريك . 
2 تفاعل صفائح الخارصين مع محلول كبرينات الماغنسيوم . 


(ج) تفاعل صفائح الحديد مع الهواء الجوي . 


(د)لا توجد إجابد صحيحت. 
<> في التفاعل المتزن الآتي : 
207 4.81 - 50 220,0 خسم ,1,0 
إذا علمت أن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين يساوي 7::01/1 0.0032 , فإن [ ,17,0 ] - 5 
(0 11 4.69 (ب) 1/1 0.899 )214 2.1 (د) 11 0.213 


<> أي من التفاعلات الآتية تعتمد فيها قيمة 1 علي أحد المواد المتفاعلة فقط : 


00 ني 211 در ةدجن رلا 55 خب 2111 
552 30+ 2101 > ور ,216010 560 0ن ,250 حدر 250 
في التفاعل المتزن الآتي : 
5 5 1 
( + ) - 4113 مج870 خدج 0 ي+ "د ل 


يزداد معدل تحكون أكسيد النيتريك عند : 

600 رفع الضغط وخفمض درجم الحرارة 

(ب) خفض الضغط وخفض درجت الحرارة 

(©) نقل التفاعل إلي وعاء أكبر يذ نفس درجنّ الحرارة 


(د) الابقاء علي الضغط ثابت وزيادة درجي الحرارة 


بفرض حدوث التفاعلات الآتية داخل المكبس المقابل , أي من هذه التفاعلات تتأثر فيها قيمة ,1 بإزاحة 


المكبس بين 8 , 4 

4 
أي ب0خن ,250 جني ,250 2111 دري رآخن ,11 5 
(ج)ن ,020 ري 0+ ري (د)لا توجد إجاب صحيحت. 


الشامل فى الكيمياء ف 


1 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبرعن التفاعل الآتي عند إضافة عامل حفازإليه . 


بي 2/11 ححج ري 311 + د 


يل 


معدل التفاعل العكسى 


ب 


معدل التفاعل العكسي 3١‏ معدل التفاعل العكسي 


معدل التفاعل الطرد 


معدل التفاعل العكسي 5 


معدل التفا 


عل الطردي 


<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند تفاعل قطعة من الخارصين مع حمض | 


ا 2 


اا 


تركيز الحمضص تركيز الحمص 
تركير الحمص تركيز الحمص 
02> في التفاعل الآتي: 2478 صم ير +24 
١‏ يمكن زيادة معدل التفاعل وعدم الاخلال بحالة الإتزان عن طريق 5200008 
: () زيادة تركيز / (©) خفض عدد مولات 48 
3 (ج) إضافت عامل حفاز (5) تغيير درجت الحرارة 


54 
الاتزان الكيميائى | 3 


ادرس النظام المتزن الآتي  :‏ ,248 سد ر8 +24 


١ 
211 إذا علمت أن قيمة »” تزداد عند رفع درجة الحرارة فإم هذا التفاعل‎ 
. (أ)طارد للحرارة (ب) ماص للحرارة‎ 
يمكن تنشيط بعض التفاعلات الكيميانية والتفاعلات الحيوية عن طريق ”ك2‎ 
العوامل الحفازة () درجت الحرارة‎ )1( 
الإنزيمات © جميع ماسبق‎ )© 
الشكل البياني المقابل يعبر عن التفاعل المتزن الآتي : التركيز‎ 
250, ني ,250 خصهري‎ +0 
16. - 1.1 >» 104 


3 


عند إضافة المزيد من غازثالت أكسيد الكبريت فإن : 


1020 »1.2 حبك عدج لزعت 
© 104 » 1.08 -ب]1 (5) له زوجب إجانت صحيهة. 
<> في التفاعل المتزن الآتي: ‏ ,,,0600 ) حج ا 0 
يمكن زيادة كمية كربونات الكالسيوم المذابة عند إضافة 0 
00 ,000 5 4417 
برهلا © 011,001 


عند تحعضبر غازالنشادرمن عناصره الأولية عند درجة حرارة معينة . وجد عند الأتزان أن 


4 - ,11] , 81 0.5 - [[37] , 3.7104 - 6 فإن : تركيز النشادر يساوي ا 
71460 106 63.36 (ب) 2/1 107 > 27.8 
10221 »3.9 )3/1 10» 7.96 ' 
<> أي من قيم_؟ الآتية يفسر صعوبة انحلال كلوريد الهيدروجين إلي عنصريه تبعا للمعادلة : ' 
5 211 ححج دآ 0 ظ 
© 10:0 »1.7 - ا © 10# »4.4 - ا ' 
© 1017 »0.6 د ]1 © 1.1106 دع ظ 


الشامل فى الكيمياء 3 


ام 


<> أي من الأختيارات الأتية يعبر عن ثابت الأتزان لتفاعل انحلال خامس أكسيد النيتروجين : 


[,1710,[]0] [,0] ؛[,3710] 
ر760 ح» © يوسم ح» 
[,0] 170,2 [,0] 180 ] 
7 لخ اا نه 


<> أولا : عند تحضير العامل المختزل في الفرن العالي طبقا للمعادلتين : 


(0) تقلل من (©) لا تؤثر آذ ©) تزيد من 

ثانيا : باستخدام معادلة الفرن العالي الثانية : ني 200 م | نيي00 + بي 

إذا كان تركيز كل من ثاني أدكسيد الحكربون وأول أعكسيد الحكربون هو ( 0.05 و 0.8 ) مولر علي 
الترتيب فإن التفاعل الساند في المعادلة السابقة هو 277 


(أ) التفاعل الطردي (ج) التفاعل العكسي 0 (ج) التفاعل المتزن 
22> ادرس الأنظمة المتزنة الآتية : 

2013+ت رع خسن ر(50)011 2 4 

لي 3011+ت ع7 خسن ,(26)013 2 8 


وى 43011 حج ...41011 2 


(305 
أي من الأنظمة الثلاثة تنعدم حالة إتزانه بإضافة وفرة من محلول هيد روكسيد الصوديوم . 
200 
(©) 8 


4 © 


<> ثابت الاتزان 5 لأحد التفاعلات يساوي يفي 
(810) - (0183) 
فإن المعادلة الكيميانية التي تعبر عن هذا التفاعل : 


حسم 1101 + رالا (ه) 


80 +217 كسس 8101لا (ط) 


0001 حم 1101 + ورققلة (ء ) 


80 + لز هج 111,0 (4 ) 


ادرس التفاعل الآتي والذي يحدث علي مرحلتين : 
(1) مدن ح وربم 
(2) 8+( خج يرجن 


)١‏ العامل الحفازضي التفاعل السابق هو 0ك 

40 © 8 2 50 
”) إضافة المزيد من تعمل علي مو مومهو ووه 

0 زيادة تركيز 1 2) خفض تركيز 7 
") التفاعل الكلي السابق يحتوي علي .......... من المتفاعلات والنوائج . 

(0) ثلاثت (ب) أربعت (ج) خمست () ستت 


<> أنبوبتين 8 , 4 كل منهما تحتوي علي كتلتين متساويتين من كربونات الكالسيوم 


أضاف طالب إلي كل منهما وفرة من محلول حمض الهيدروكلوريك 0.17/4 فاستغرق التفاعل في الأنبوبة 8 


حوالي دقيقة ونصف وفي الأنبوبة 4 حوالي أربعة دقائق أي الاختيارات الأتية يعتبر صحيحا : 
(أ) حجم كربونات الكالسيوم ك2 الأنبوبت 4 أقل منه 2# الأنبويت 8 
(7) تم تسخين الأنبوبت 4 تسخينا هينا 
©) مساحتّ سطح كربونات الكالسيوم 2 الأنبوبت 8 أكبر منه 2# الأنبوبة 4 


(© أءج صحيح 


1 


22> أي العبارات الآتية صحيحة : 


(0) تغير الضغط لا يؤثر عل قيمت 17 4 التفاعلات الأنعكاسيتّ عندما يكون حجم النواتج ضعف حجم 
المتفاعلات 


(©) تغير تركيز الهيدروجين 2 تفاعل تحضير النشادر من عنصريه لا يؤثر 2 قيمت ثابت الأتزان عند نقس 
درجم الحرارة. 


3) زيادة درجت الحرارة للتفاعل الطارد للحرارة تزيد من قيمتّ 16 لهذا التفاعل . 


(© أب صحيح . 
<> أولا : عند إضافة الماء الي إستر أسيتات الإيثيل فإن قيمة الرقم الهيدروجيني 5 
0 تظل تبت © ترتفع © تنخفض 


ثانيا : في التفاعل ال متزن الآقي : ,21,0 + ,011,000,217 ح- ‏ 11,011 + 11,0011 


0 عند إضافة المزيد من حمض الأسيتيك يزاح التفاعل‎ )١( 

0 جهن اليمين © جهن اليسار 

(؟) عند إضافة كمية وفيرة من الماء يزاح التفاعل 0 

() جهت اليمين (7) جه اليسار 

(؟) عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلي التفاعل المتزن فإنه طشظ5ط5 
(0) يزاح جهت اليمين (7) يزاح جهدّ اليسار 

©) يصبح التفاعل غير انعكاسي (5) (1) و(ج) معا 


في التفاعل المتزن الآتي : 


1+ 27,0 ,2210 
تتغير قيمة ثابت الأتزان لهذا التفاعل بتغير : 
(0) الضغط والعامل الحفاز. (ب) درجت الحرارة فقط . 
©) التركيز والعامل الحفاز. (د) الضغط فقط . 
يمس د و ض نيجع ع يت ا ا ين و ا واي وو يه عاوده سه 
الشامل فى الكيمياء 
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الاتزان الكيميائى |[ 18 3 ٠ش‏ 


<> في التفاعل الآتي : 560 82-55.16 22107 ١‏ حسب 
والجدول الآتي يعبر عن تركيز مواد التفاعل عند لحظة معينة : 
ظ 
فإنه يمكن الوصول إلي حالة الإتزان عن طريق 7 ااال ا ا اا ا ااا 
() خفض درجت الحرارة تدريجيا (ب) زيادة عدد مولات يوديد الهيدروجين 
2 رفع درجم الحرارة تدريجيا (د) لاتوجد اجابج صحيحت | 


22> ادرس التفاعل المتزن الآتي : ْ 
2170 حسب 11,0 


)ماج 
)١‏ عند إضافة المزيد من 77,0 فإنه ححصي[ اط:ُ:ر:”ّ”ّ”””ّي” ”س”س”س” _ 1 ظ ة 7 _سممبب ل اممممم م ”||| 
(1) تزداد درجت اللون البني المحمر . (ب) تقل درجت اللون البني المحمر . ْ 
”) إذا كانت 177 للتفاعل موجبة فإنه عند رفع درجة الحرارة ”ك2 ١‏ 
(0) تقل قيمت »1 (ب) تزداد قيمتّ ع1 
“1") زيادة الضغط علي هذا النظام المتزن تؤدي إلي نشاط النظام 5006 
(0) جهت اليمين. (ب) جهدّاليسار. 

<> الجدول الآتي يعبرعن كتل كل من المتفاعلات والنواتج لأحد التفاعلات بعد بداية التفاعل بقليل وعند 
الوصول إلي حالة الإتزان : 


يمكن التعبير عن هذا التفاعل بالمعادلة ”5 
8 + 2481 


2011 + 2 8 


2 


)( 2 4810 248 + 326 
) 4( 248 + 32 2481 


الشامل فى الكيمياء 
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| <> الشكل البياني المقابل يعبرعن تفاعل متزن عند لحظة ما . تركيز النواتج 
' من الشكل يتضح أن التفاعل السائد هو ا 
() التفاعل الطردي (ب) التفاعل العكسي 


معدل التفاعل الطردي 


من حمص الكبرينيك المخفف يمكن تغيير نمط التفاعل من 4 إلي 8 عن طريق 00ل 4# حجم 


| 
| 

1 

ظ <> ادرس المخطط المقابل والذي يعبر عن تفاعل قطعة من الخارصين مع وفرة 
| 

| (1) زياذة تزرك رز الحمطن: 

١ 


© سحق قطعىي الخارصين . 


ظ 5 
ظ 2 رفع درجي الحرارة . 5-5 
ظ () جميع ماسبق. 
أولا :عند زيادة الضغط فإن كمية الماء الملحضر من عنصريه 22111 
(0 تقل (ب) تزداد ©) تظل ثابتت 
ثانيا : في التفاعل المتزن الآتي. 52 + +22 حححجم 5لز 
عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف , فإن تركيز أيون الكبريتيد 9 ش52 
(1) يزداد (©) يقل ©) يظل ثابت 


<> في التفاعل الاتي : 


"كلكا 
بي 2111 ري ير 11ارير1 


إذا كان ثابت الأتزان لهذا التفاعل - 1.55 وتركيز يوديد الهيدروجين (11 1.035)فإن تركيز كل من 
الهيدروجين واليود هو ش53 


(0 314 0.83 - [,1] , 0.794 - [,11] 
©) 1 0.79 - [,1] , 14 0.83 - ل11] 
© 114 0.83 - ,1 , 34 0.83 - [,11] 


]11,[ - 0.135 14 , ]1,[ - 0.135 11 )( 


يذ الشامل فى الكيمياء 


22> ادرس التفاعل المتزن الآتي : 
,2270 سبي ,17,0 


2 
إذا كان ضغط غازٍْ 170 - :417:1 0.2 وضغط غاز 17,0 - 2171 0.1 فإن قيمة ؟ للتفاعل العحكسي - 277 
0 0.4 (ي) 5 2.5 0.8 
<> ماقيمة (؟) للتفاعل الكيمياني المتزن التركيز 
المعبرعنه بالشكل البياني المقابل ؛ 
() أكبر من الواحد 
(7) تساوي الواحد 
2©) أقل من الواحد 
© تساوي صفر الزمن 
ادرس الشكل البياني المقابل : *التركيز 
قيمة 1 للتفاعل العكسي : 
(1) تساوي واحد. 4 
الزمن 
(ب) أكبر من الواحد . (ب) 
(©) أقل من الواحد . 
<> في التفاعل الآتي : (-)-8ك4 ,250 هسم و0 + ن,250 
)١(‏ عند سحب الأكسجين من حيز التفاعل فإنه : 
(1) يزداد معدل انحلال ثالث أكسيد الكبريت 
(7) يقل الضغط الجزيئي لثاني أكسيد الكبريت 
(ج) يزداد عدد مولات ثالث أكسيد الكبريت 
(د) يزداد معدل تفاعل الأكسدة 
(") زيادة الضغط تعطي نتائج مشابهة ل 550 
0 رفع درجي الحرارة (ب) زيادة عدد مولات ثالث أكسيد الكبريت 
©) خفض درجت الحرارة (د) بج صحيح 


الشامل فى الكيمياء نا 


1 
<> كرتين من الحديد ١‏ ,1 لهما نفس الكثافة كتلة الكرة 7ع 29 -)7 وكتلة الكرة :و 10 -:1 
أضيف إلي كل منهما وفرة من حمض الكبريتيك المخفف. 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 
(1) معدل التفاعل متساوي مع كل من 7 . 25 (ب) معدل التفاعل مع ]1[ أكبر منه مع ل[ 
©) معدل التفاعل مع 'آ أكبر منه مع ]1 2 (د) لا توجد إجابت صحيحت. 
<> في التفاعل الآتي : 0 ,1 (-)48 ن,2071 ١‏ جح ,38 + ورلا 
إذا علمت أن الضغوط الجزينية لهكل من ( :041 0.3 - ,17 و4171 0.6 - ,3717 ) 
)١(‏ فإن الضغط الجزيني للهيدروجين يساوي ممه 
0 1171 0.1 © 01 0.3 (ج©) امه 0.2 © 11 0.285 
(؟) لزيادة إنتاج النشادر فإنه 21 
(00) يتم خفض درجت الحرراة (ب) يتم نقل التفاعل إلي وعاء له حجم أقل 
©) يتم زيادة عدد مولات الهيدروجين (2) جميع ماسبق 
<> ادرس التفاعل المتزن الآتي : 
بي 0ن خسري و0 +رى 0 
إذا كان تركيز غاز الأكسجين يساوي تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون فإن 08ظ2 
() قيمت >1 - صفر 
(©) قيمت ,1 > 1 
©) قيمت 1 < 1 
(ك) قيمت قيمت >1 - 1 
(> عند تسخين كمية من محلول بيكربونات الماغنسيوم في إناء مغلق فإن قيمة ,)1 تعتمد على 5 
(1) ثلاث مواد من تلك الموجودة 2 معادلتّ التفاعل الموزونت 
(ب) مادتين من تلك الموجودة 2 معادلتّ التفاعل الموزونت 
©) أربعت مواد من تلك الموجودة 2 معادلتّ التفاعل الموزونت 


(5) مادة واحدة من تلك الموجودة يذ معادليّ التفاعل الموزونت 


الاتران الكيميائى 


<> ادرس النظام المتزن الآتي : 
21111 سد ر311جري رلا 
2102 1.8 - 1 
أي الأختيارات الآتية يزيد من قيمة 1 : 
(1) إضافت المزيد من غاز النشادر . 
(ب) زيادة تركيز الهيدروجين . 
©) زيادة الضغط . 
(د) لا توجد إجابج صحيحت. 
<> في التفاعل الآتي : 
(+)- كه ويرقلة + ور حب يقارلا 
عند زيادة الضفط فإنه : 
(1) يزداد عدد مولات الهيدروجين 
(7) يقل عدد مولات النيتروجين 
©) تزداد كمي الطاقتّ المنطلقتّ 


© أءج صحيح 
<> في التفاعل المتزن الآتي : 2187 حس 11ر81 
إذا كانت ضغوط الغازات الجرينية للبروم والهيدروجين وبروميد الهيدروجين والهيدروجين هي علي الترتيب1.5 
04 1[ , 41111 , 41771 0.5 فإن ثابت انزان تنفحكك بروميد الهيدروجين لعناصره يساوي 200ظظ2 


2.200 
(ب) 0.22 
(ج) 0.45 

4.5 )( 


1 


5 


أربعة أناييب ,4,8,0 مثبت عند عند فوهة كل أنبوبة بالون . 


الأنبوبة 4 تحتوي علي قطعة حديد وحمض هيدروكلوريك 1/1 0.1 
الأنبوبة 8 نتحتوي علي قطعة حديد وحمض هيد روكلوريك 7/1 0.3 
الأنبوبة ) تحتوي علي مسحوق حديد وحمض هيدروكلوريك 741 0.1 
الأنبوبة (1 نتحتوي علي مسحوق حديد وحمض هيدروكلوريك 11 0.3 


فإذا علمت أن الأنابيب الأربعة نحتوي علي نفس حجم الحمض ونفس كتلة الحديد , في أي من الأنابيب 
الأربعة سوف يتم نفخ البالون بشكل أسرع . 


00 م © 2 © 8 4 


إذا علمت أن معدل تفاعل قطعة من الخارصين مع وفرة من حمض الهيدروكلوريك - 7101/5262 0.01 وأن 
هذا التفاعل ينتهي خلال ع52 10 فإن كثلة هذه القطعة تساوي 52 


(0 مع 3.25 
(ب) :مع 1.75 
©) ع 6.5 
() 7ع 11 


التفاعل الآتي يتم داخل وعاء مغلق : 21 حسم انر + و1 


أي الاختيارات الآتية والقي تعبر عن عدد مولات الهيدروجين واليود نتجعل معدل التفاعل أسرع : 


الاتزان الكيميائى 


4 أي من التفاعلات الآتية يعكون لوجود العامل الحفاز الأثر الأكبر في حدوثها : 
() تفاعلات الأسترة 
(©) تفاعلات التصبن 


©) تفاعلات محلول كلوريد الباريوم ومحلول كبريتات الصوديوم 


© أب صحيح 
في التفاعل الآتي . 264 + 611,0 + ,400 حم ,20 +,201 
إذا كان معدل استهلاك غاز الأهكسجين يساوي :21111 0.056 , فإن معدل إنتاج غازثاني أدكسيد الحكربون 
يساوي .... 
(0-16 , 6-12) 
(0 فدمع 0.066 
(ب) ماع 0.044 
©) «ذدممع 0.088 
(د) «نماع 0.055 
ادرس الأشكال البيانية الآتية والتي تعبر عن تفاعلات في حالة إتزان : 
ف 3-6 6 3-7 
الزمن الزمن الرمن 
قيمة 1 للتفاعل العحكسي الحادث في الحالة .......... يساوي 1 
62 
5 
© 4 


عند نقطة إتزان التفاعل ‏ ,228 سج ن ,327+ ن ,1 


والذي يجري داخل مكبس حجمه 1 1 باستخدام الشكل البياني 


المقابل فإن قيمة ثابت الإتزان - 171 
(60 10-3 »6.67 

(ب) 10 

(ج) 150 


(د) 0.1 
أي التفاعلات الآتية انعكاسي : 
(0) تفاعل محلول نترات الفضت مع بروميد البوتاسيوم . 
(ب) تفاعل ذوبان غازالنشادرط الماء . 
(©) تفاعل كلوريد الكالسيوم وحمض الكبريتيك المخفف . 
(د) تفاعل ملح نترات الصوديوم مع حمض الكبريتوز. 
عند تحضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس , فإنه لزيادة معدل التفاعل يجب ........ 
(1) خفض الضغط 
() خفض درجت الحرارة 
ظ (©) زيادة الضغط 


(5) لا توجد إجابج صحيحت 


0 الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيعيائى |ل 


أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند إضافة كمية من غاز الهيدروجين إلي هذا النظام المتزْن : 
2811 سد رآجن ,11 
ل1آ1) 


(م11) 


)0( [ى) 
الزمن الزمن 
22 2 
١ج(‏ : (د) 1 


الزمن الزمن 1 | 
<> عند اضافة حمض الخليك إلي الإيثانول وترك الخليط مدة كافية ثم اضافة قطرات من دليل أزرق 


بروموثيمول يتلون المحلول باللون 20 
(0)الأزر قَ (ب) الأخضر الفاتح (©) الأصفر (2) لا توجد إجابج صحيحىّ 


4 المعادلة الآتية تعبر عن نظام في حالة إتزان : 
وى أن دخريهول حسب انعو 
أي من التغيرات الآتية تحدث عند إضافة قطرات من محلول اسيتات الرصاص . 
(1) تقل سرعت التفاعل العكسي , ويقل تركيز أيون الفضت. 
5 تزداد سرعتّ التفاعل الطردي » ويقل تركيز أيون الكلوريد . 
2 تزداد سرعتّ التفاعل العكسي ؛ ويزداد تركيز أيون الفضد . 
© تقل سرعي التفاعل الطردي » ويزداد تركيز أيون الكلوريد . 


442 (ج)2 و2 


> سه 20000 5 د 1 1 
.> في التفاعل المتزن الآتي : ( +) - 413 00 نحم 0 لج + راط سح 


لا يتاثر معدل تحكون أكسيد النيتريك عند : 
(أ) زيادة تركيز النيتروجين وخفض الضغط 7) خفض الضغط ورفع درجِنّ الحرارة 
©) نقل التفاعل إلى وعاء أكير 


© سحب أكسيد النيتريك المتكون أولا بأول من حيز التفاعل 


3--- عاك ب جاه ةا تتتةيتتحتدط -. الث احمصال ‏ 


1 


4 ادرس معادلة ثابت الأتزان الآتية : 
4 ك0 


12 
ا ا 0 ٠‏ 
: 1 
معادلة ثابت الأتزان تعبرعن الانحلال الحراري لمركب ينتح من التقطبر الجاف لمركب 0 
(1) إيثانوات الصوديوم . (ب) بروبانوات الصوديوم . 
(ج) بنتانوات الصوديوم . (د) بيوتانوات الصوديوم . 
<> الشكل البياني المقابل يعبرعن التفاعل المتزن : 7 التركيز 
0 26 ب+م8حح م 
(ب) 8+4 هج مع 
9 م ححص ن 2 +8 
© م24 ححص نيبو ١‏ 
<> في التفاعل التالي : الزمن 
ري 2770 سب ,17,0 
عند زيادة ضغط ‏ 17,0 : 
(1) درجت اللون تزداد » وتزداد قيمت © . (ب) درجت اللون تقل : وتظل قيمتّ 12 ثابتت . 


(ج) درجت اللون تزداد . وتظل قيمتّ 2 ثابتتّ. (د) درجت اللون تقل : وتقل قيمت »1 . 
42> في التفاعل الآتي: ‏ 2-4210 ,250 حسم 0 + ,250 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن التفاعل : 
() التفاعل آنشط يْ الاتجاه العكسي لأن قيم ثابت الإتزان كبيرة 
(ب) التفاعل أنشط 2# الاتجاه الطردي لأن قيم ثابت الإتزان صغيرة 
(ج) التفاعل أنشط 2# الاتجاه العكسي لأن حجم المتفاعلات أكبر من حجم النواتج 


(د) التفاعل أنشط 2# الاتجاه الطردي لأن قيمنّ ثابت الإتزان كبيرة 


الاتزان الكيميائى 


<> ادرس كل من الغازات الآتية : 
]ا ثم )د هس ط_ ‏ © | همه 1 .4 ل 


النشادر | ثاني أكسيد الكربون | يوديد الهيدروجين ثاني أكسيد الكبريت 


أي من الأختيارات الآتية يعبرعن غازات يزداد معدل تحكونها من عنصريها بزيادة الضغط . 
(0 © -8 - 4 فقط (8)9 - 8 فقط 
© 0 - 8 - 2 فقط (د) 4 - فقط 

<> العامل الحفازفي التفاعلات الكيميانية المتزنة 0 


(آ) يزيد معدل تفاعل النواتج معا فقط 
(©) يزيد تركيز النواتج فقط 
©) يزيد تركيز المتفاعلات والتواتج ويجعلها متساويت 
تبقي كتلته ثابتنّ طول التفاعل 
<> أي التفاعلات الآتية يعبرعن تفاعل تام : 
60 رمي ب0العلل + قوق سه وى 10/4137 + روم 4170 
,2210 خحح 0+ 2780 (ؤذ إناء مغلق) 
رجن 0 ,الجر ,011 011,000 حك 011,011 +ن011,00011 


رر) ناج 8 4 ' روم) 3 


)كن ,23071 دن ,311+ ,27( إناء مغلق) 


1 


<> أي الأشكال البيانية الأربعة الآتية يعبر عن التفاعل الآتي : 


(+) > 411 ي ,0 + ن 0 6ه خم ى ,00 هه 


علما بأن التفاعل في حالة اتزان . 


2 1-3 
1 1 
3[ م1 
حدر كسيد الكا 
لت درجت الحرارة 2 
0 با 08 
د 
كندل كربونات الكالسيوم 7 
<> عند إضافة العامل الحفاز الي وسط التفاعل فإن : 
() يعمل علي خفذد طاقي التنشيط . 
(ب) تقليل زمن الوصول إلي موضع الأتزان 4 التفاعلات الأنعكاسيت . 
(©) تقليل زمن الوصول إلي نهايتَّ التفاعل 2 التفاعلات التامدّ. 
(5) جميع ما سبق . 
<> في التفاعل الآتي : بي 08 + :80 حسم 280 
)١(‏ عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك فإن تركيز أيون الهيدرونيوم 0ك 
(أ) يقل (ب) يظل ثابت (ج) يزداد 
'(7) عند إضافة قطرات من محلول الصودا الكاوية فإن تركيز أيون الهيدرونيوم 08 
(0) يقل (ب) يظل ثابت (ج) يزداد 
' ةا نل 3 ا او ع ا ع و و و سكسراوص وجو 
الشامل فى الكيمياء 


م شم شح راد 


2« "في التفاعل المتزن الآتي : 


ني 2210 خسية 0 2070 
5 - 1 
فإن قيمة 12 نساوي 2252101 
0:50 (©) 2 © 1 4 
22 من التفاعل الآتي ل ا 0 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


التركيز 


الزمن الزمن 
الرمن الرمن 


أي من التفاعلات الآتية تعتمد فيها قيمة 7 علي اثنين من مواد التفاعل بفرض أن هذه العمليات هي 
عمليات انعكاسية . 


(أ) اتحلال بيكريونات االاغنسيوم الذائبت 2 الماء . 
(ت) اتحلال بيكريونات الكالسيوم الذائيت 2 الماء . 
جم اتحلال بيكريونات الصوديوم الذائيين ل الماء . 


© آءب صحيح . 


الشامل فى الكيمياء 5 ااا 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التفاعل الآتي . فى ,21/11 ته ان ,04311 كوه 
َ“ 7 5 1 


تركيز النشادر 


ترك التشاذ 


التركيز 


(أ) تحضير النشادر. 
(ب) تحضير ثاني أكسيد الكربون . 
(ج) تحضير يوديد الهيدروجين . 
© تحضير يخار الماء . 

409 _يمكن حساب قيمة ثابت الإتزان كما يلى : .وبري [20 وز -: 


72> استغرق تسخين عينة من خام السيدريت النقي كتلتها 7م 2 بمعزل عن الهواء زمن قدره دقيقتين 


فإن معدل تصاعد الغاز الناتح بوحدة :1/1110 يساوي 275 

0.772 © 0.192 © 9.65 » 102 )9 0.386 02 5 

١‏ (16 - 0 ,6-12 ,56 -ع1]) 
أسد مه مه مس سء. با الل لا ا ا ا ا ل اا ا ا ااا ال ل ا ا اا ا ا ل ا ل ا ا ال ا ل ل لي ل ا 


الشامل فى الكيمياء 


(<2> يستخدم ثاني أكسيد المنجنيز كعامل حفز مثالي للتفاعلات الكيميائية , وعند إضافته إلي التفاعل 
اللتزنالآقي: ,30 + ,201 2 حسج 0 ,رم,26010 فإنه يعمل علي 500ظ 


() خفض طاقت التنشيط وإزاحتّ التفاعل جهتّ اليمين 
(ب) زيادة معدل التفاعل وإزاحتّ التفاعل جهيّ اليسار 
2) خفض طاقتّ التنشيط ولا يزاح التفاعل يمينا أو يسارا 
(د) زيادة معدل التفاعل وإزاحت التفاعل جهتّ اليسار 
<09> في التفاعل الآتي : 
0 
يمكن زيادة حكمية الهيدروجين المتصاعد من خلال : 
(1) زيادة درجت الحرارة . (ب) زيادة حجم الوعاء . 


©) إضافت المزيد من ,187 إلي وسط االتفاعل. (د) إضافتّ عامل حفاز لوسط التفاعل . 


2 في التفاعل المتزن الآتي : (+) -< 43 10 + 211 حسج 220 


202 5 (3)5 
تعتمد قيمة ثابت الإتزان علي 0 


() تركيز كل من المتفاعلات والنواتج 
(ب) تركيزغاز الأكسجين فقط 
(ج) تركيز كلوريد البوتاسيوم والأكسجين فقط 
(د) درجت الحرارة 
12> 11+ بى ,ات ها جه ,28301 + ري ج11 
الشكل البياني المقابل يعبر عن التفاعل 
السابق والذي تم اجراؤه عند درجة (0 * 25) 
والشكل يعبر عن ثلاثة منحنيات مختلفة 
توضح أزمنة الوصول إلي نهاية التفاعل . 
)١(‏ إذا كانت كتلة الماغنسيوم ؟ 2 في كل مرة وعند ثُبوت درجة الحرارة فإن تركيز الحمض يكون 
(0 بر<»*<ج (© 2 >بر>ع 


»6»»©»»© ©» ©»©»©©>»© 


[ 


2 


1 


(7) عند إعادة التجربة واستخدام حمض هيدروكلوديك (71 0.1) في كل مرة ومع ثُبوت درجة الحرارة فإن كتلة 


المافنسيوم تصكون 50ظ2”ظ2 
(0 2 << (© 2 > + > بر © + <بر<ع ( بر>ع > 
(07> في التفاعل الآتي: +07 + +784 حسج 0 
)١1(‏ عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك فإن تركيز أيون الآمونيوم ش25 
(0) يقل (ب) يظل ثابت (ج) يزداد 
(" ) عند إضافة قطرات من محلول الصودا الحكاوية فإن تركيز أيون الآمونيوم 120 
(0) يقل (ب) يظل ثابت (ج) يزداد 


<> ادرس المخططات الآتية : 


التركيز 


3 


4 


الرمن ٠‏ 0 0 5 الرمن 4 
الأول الثاني 

الزمن الذي تبدأ عنده حالة الأتزان لتفاعل انحلال النشادر إلي عنصريه هو 0شظظ5 
(0 #8 المخطط الأول . (ب) 2.0 المخطط الثاني . 
© 24 المخطط الأول . (5) 8 # المخطط الثاني . 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن تفاعل محلولي نترات الفضة و كلوريد الصوديوم . 


بجا حم 


وله 
كج 


الائزان الكيميائى 


(29> في التفاعل المتزنالآتي 2 48م 2 2ح | وير + 24 
للحفاظ علي حالة الاتزان وزيادة معدل التفاعل فإننا : 
() نزيد درجت الحرارة (ب) تقلل مساح سطح المتفاعلات 
©) نزيد تركيزالمتفاعلات (د) نضيف عامل حفاز !لي وسط التفاعل 
(20> في التفاعل المتزن الآتي: ‏ ,2,0 خسسج ,210 
آي الاختيارات الآتية يؤثر علي درجة اللون البني المحمر : 


(0) الضغط (ب) التركيز (ج) درجت الحرارة © جميع ماسبق 
22> يزيد ارتفاع درجة الحرارة من سرعة التفاعل الكيمياني لأنه 5500 


600 يزيد من أعداد الجزيئات المنشطم 
(ب) يمكن الجزيئات المتفاعل من كسر الروابط بين ذراتها 


©) يزيد من فرص التصادم بين الجزيئات المتفاعلتّ 


(د) جميع ماسبق 
29> في التفاعل المتزن: 256442500 ,8 01 +ن,01م ‏ ححصم © امم 
قيمة _»! للتفاعل العكسي تساوي ............ عند نفس درجة الحرارة 
0 25 (ب) 12.5 (ج) 0.08 (© 0.04 
42 قيم ثابت الإتزان التي يمكن حسابها بالمعادلة الآنية 000 1 تعبرعن المعادلة : 
م80 + 0 ضح بير 31 + ني00 (4) 
11 311 + ج620 6 
)11,0 + 9 31 + بي 00 (ء2) 
ري 311 + 20 حححج 176 + 0 4( 


52> في التفاعل الآتي : ( - ) 477 2277-7 حسحج 0 ,357 + 1 أي العبارات الآتية يعتبر صحيحا : 


(ج)2 
() معدل استهلاك النيتروجين ثلاثت أضعاف معدل استهلاك الهيدروجين 


© معدل انتاج النشادر ضعف معدل استهلاك النينروجين 
(ج) معدل استهلاك الهيدروجين ثلاثي أضعاف معدل استهلاك النيتروجين 


الشامل فى الكيمياء نا 


“ك4 كك اث ك1كك 


طارد 


1 
ماص 
درجيس الحرارة 
طارد ك1 
مااص 
درجي الحرارة 


<> أي الأشكال البيانية يعبر عن التفاصل الآتي : + - 471 إى, ,0 ل + بي ,50 


عدد المولات الكلى 


<> أي الأشكال البيانية يعبر تعبيرا صحيحا بالنسبة للتفاعلات الطاردة والماصة للحرارة . 


ماص 


طارد 


درجم الحرارة 


طارد 
ماص 
درجن الحرارة 


© 


3 


عدد المولات الكلى عدد المولات ا 


الضغعط 9 الضغط 
5 2 
43 م (د) 
3 
الضغط 4 الضغط 4 
22> أنبوبة تحتوي علي قطعة حديد ( 56 - 76 ) كتلتها ‏ 0.14 أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 
فكان معدل التفاعل يساوي 107771016 << 1فإن زمن نمام التفاعل يساوي 0 
69 56 14 © 5262 25 كج 56 34 © )56 8 
02> الشكل البياني المقابل يعبر عن أي التفاعلات المتزنة الآتية : التركيز 
(0 ,230 > ,0 + ني 2010 
35 ري 28011 5-5 ري 311 7 للد 
© 2810 خحم ,1+ ني ,11 الزمن 
() ن ,0 +ن, 250‏ خحج وي ,250 
دينة ابن الشامل فى الكيمياء 


39> في النظام امتزن  :‏ 10 41.1+ -41 00+10 حص ,00 + ,11 


)١(‏ عند زيادة الضغط فإن الضغط الجزئي لغازالهيدروجين: 


(أ) يقل (ب) يزداد ©) يظل ثابت 
(؟) عند زيادة درجة الحرارة فإن الضغط الجزني لغاز الهيدروجين: 
(0) يقل () يزداد ©) يظل ثابت 


72> أي التفاعلات الآتية يعتبر صحيح عند سقوط الضوء علي أفلام التصوير : 


02> في التفاعل : ,33 + و00 2 2 ,81,0 + ن,011 
الجدول الآتي يعبرعن قيم تركيزات كل من المتفاعلات والنواتج : 


1:01 0.08 امه 0.04 


يكون قيمة _ ؟ بالاستعانة بالقيم الموضحة بالجدول تساوي 3ط 
(6 »10 » 3.56 (ب) 103 > 2.22 
© “10 »4.27 (©6 102 1.21 
(2> في التفاعل الآتي : (+) د هه و0 +2500 خحه ,20 
إذا كانت قيمة ( 1 - ,1 ) وقيمة ( 0.5 - ررم ) فإن 50 


(1) ضغط غاز ثالث أكسيد الكبريت ضعض ضغط ثاني أكسيد الكبريت 
(ب) ضغط غاز ثاني أكسيد الكبريت ربع ضغط ثالث أكسيد الكبريت 
(ج) ضغط غاز ثالث أكسيد الكبريت نصف ضغط ثاني أكسيد الكبريت 


(د) ضغط غاز ثاني أكسيد الكبريت ثلث ضغط ثالث أكسيد الكبريت 


2 في التفاعل الآتي المتزن الآتي : 


"هم 
4 + ري م6 ححححج لظم + يله 


عند نقل التفاعل إلي أناء أصغر فإنه ينشط جهة اليسار , فإن ذلك يعني أنه عند موضع الإتزان الأول كانت القيم 


(0 24+ > 6+ه 
© 4 -ء - 5ه 


«ز> ادرس الجدول الآتي ثم اختر : 


211 


1م + 11 +ني م020 جه بي 00+ ني 11,20 2( 


260 3” 111 


<> في التفاعل الآتي : 
)١(‏ عند زيادة درجة الحرارة فإن : 
() يزداد معدل تكون النشادر 
(ج) يقل ضغط غاز الهيدروجين 
'7) عند زيادة الضغط فإن : 
' (أ) يزداد معدل تكون النشادر 


©) يقل معدل استهلاك الهيدروجين 


جل 


211, 413 )-( 


(© 4 +ء - 5+»ع 
( #4 +ء < ق+ه 


(1) رفع درجت الحرارة 
تقليل الضغطظ 


2) زيادة الضغط 
قلي 4 )3 


(ب) يزداد عدد مولات النيتروجين 


(د) ب؛ج صحيح 


(7) يقل معدل استهلاك النيتروجين 


(3) ب؛ج صحيح 


نانفا 


12> ادرس التفاعل الآتي والذي يحدث داخل مكبس : 
(-) لذ ن ران 2 + ى 28:0 خحم 0 و0 + ني 41101 


(ع) 2 


أصفر مخضر عديماللون عديماللون عديم اللون 


2 عند إزاحة المكبس من النقطة ) إلي النقطة 4 فإن درجة اللون الأصفر المخضر‎ ١ 
أ) تقل (ب) تزداد ©) لا تتأخر‎ 
عند إزاحة المكبس من النقطة 4 إلي النقطة 8 فإن درجة اللون الأصفر المخضر 07ظ2ظ25‎ "1 
تقل © تظل ثابتة‎ © ١ تزداه‎ © 
120 عند إزاحة المحكبس من النقطة 8 إلي النقطة 4 فإن عدد مولات كلوريد الهيدروجين‎ '" 
يقل (7) يزداد (ج) لا يتغير‎ )0( 
05 1. عند إزاحة المكبس من النقطة 7 إلي النقطة ) مع ذُبوت درجة حرارة النظام فإن قيمة‎ 5 


(0) تزداد (ب) لا تتغير ©) تقل 
12> ثلاثة أنابيب اختبار 4,8,0 
الأنبوبة 4 بها قطعة خارصين كتلتها م (2) أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 1/1 0.1 
الأنبوبة 8 بها (2) من مسحوق الخارصين أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 1/1 0.5 
الأنبوبة ) بهاع (2) من مسحوق الخارصين أضيف إليها وفرة من حمض الهيدروكلوريك 1/4 0.1 
أي الأختيارات الآتية يعتبر صحيح بالنسبة للأنابيب الثلاثة 


8ر4 و مره |1 6م | 4ر8 1 
9 2 8 2 4 .6 2 
3 _ 1 3 
ا الا م٠‏ الزمن الزمن 
مة ات 6ه 
<> في التفاعل الآتي : 24 ححج ورظ3 + ورك 


إذا كان الضغط الكلي للتفاعل - 4 7.6 , وكان الضغط الجزني للغاز158, ستة أمثال الضغط الجزتي للغاز2 
: وكان الضغط الجزني للغاز8 أكبرمن الضغط الجزني للغاز 41 بمقدار :527 0.4 فإن الغازالذي له ضغط 
جريني - 2111© 1 هو ش*2 
()) الغاز 4 (©) الغاز8 © الغاز8 4 


الشامل فى الكيمياء 0 


<> في التفاعل المتزن الآتي : 
عند إضافة المزيد منن الهيدروجين فأي الأشكال البيانية يعبر عن تغير تركيز الهيدروجين للوصول الي الأتزان مرة 


و و0 + ني ,211 ني 211,0 


أخري. 
)0 
الزمن 
<> أي الاختياراتالآتية يعبرعن التفاعل الآتي: 2 248 حلب 8 24 
يّ يارات < يعار عنس عل سي : اص ج20 + 9( 
0 [ر4[:]8 ] »,م 9) [رظ ] 7[ 4 ] »6 .» 
© [رظ8 ][4 ]» :» (ه) [ 48 ] »» 
22> في التفاعل المتزن الآتي : #00 22800 خم ,20 + ورا 
إذا علمت أن الضغط الجزينئي ل ( 417 4 - ,770 ) , وكان الضغط الجزينئي للأكسجين خمسة أمثال الضغط 
١‏ الجزيني للنيتروجين فإن الضغط الجزيني للأكسجين يساوي 5 
ْ 00 مه 1 9) 4 2 (جح) 4171 0.4 00 2ه 0.8 


52> أي المخططات الآتية يعبر عن معظم التفاعلات الكيميانية : 


5 (3) 


درجن الحرارة درجي الحرارة 


(ب) 


معدل التضاعل 
معدل التفضاعل 


(د) 


معدل التفاعل 


معدل التفاعل 


درجم الحرارة درجم الحرارة 


<> عند وضعج 5 من أكسيد الحديد 11 

مع [:7 20 من حمص الهيدروكلوريك 11 0.1 

داخل ممحكبس وحساب الزمن الكلي 

أى الاختيارات التالية لايغبر من معدل التفاعل عند إعادة التجرية : 


() استخدام حمض هيدروكلوريك بنفس الحجم ]1/1 0.01 

() رفع درجت الحرارة بمقدار 0 * 10 

©) إزاحتّ المكبس من النقطنّ 4 إلي النقطتّ 8 

(© سحق أكسيد الحديد 11 مع الابقاء علي الكتلن ثابتي . 
في التفاعل الآتي. 248 جح 8 + 24 

عند حدوث اتزان ديناميكي فإن هذا يعني أن 0 

(ل) تركيز 4 يساوي تركيز 8 

(ب) معدل انحلال 48 يساوي معدل استهلاك 8 

©) تركيز كل من 8 , 4 يساوي تركيز 48 

(ك) معدل انحلال 48 يساوى معدل استهلاك 4 
<زه» أي من قيم_؟ الآتية يدل علي عدم قابلية كلوريد الفضة للذوبان في الماء تبعا للمعادلة : 
ا ا م 1 


(9ه) 
0 10# » 1.3 - ك1 © 102 »4.4 - ]1 
© 0.610 - 1 () "101 »1.7 12 
<> في التفاعل. ‏ “10 “4.27 - 10 38,0 + ن 00‏ خم ,11,0 + ,011 
إذا علمت أن تركيزات كل من اماء والميشان يساوي ,72011 1.2 وكان تركيز أول أكسيد الحكربون ضعف تركيز 
الهيدروجين فإن تركيز أول أكسيد الكربون يساوي ممم لمعنه 
(0 .7:01 0.02 (ب) .7101/1 0.08 
© 01/1 0.04 (ف) 1:01 0.06 


1 


<> في التفاعل المتزن الآتي. 7510--481 2 028/0 حسج ,21 + © 
لا يمكن التأثير علي موضع إتزان التفاعل 2 
(1) بزيادة الضغط (7) بخفض درجت الحرارة 
©) بإضافت المزيد من الكربون () بزيادة عدد مولات الميثان 
<> ادرس الشكل البياني المقابل ثم أختر: نهاييّ التفاعل 
)١(‏ المنحي الذي يعبر عن تفاعل بدون استخدام عامل حفازهو 157 
0 8 © 4 
() المفحي الذي يعبر عن نفس التفاعل باستخدام عامل حفازرهو 6ك 
60 8 (©) 4 
((0»> عند خفض الضغط فإن ح جم غاز النشادر المحضر من عنصريه ”2 
(0 يقل () يزداد ©) يظل ثابت 
<> لا يتأثر اتزان التفاعل : ( + ) - 477 0 ك4 + رةه ححج 170ب 1 
(1) زيادة الضغط فقط ©) زيادة كميت الأكسجين فقط 


(ج) سحب النيتروجين من وسط التفاعل فقط (د) جميع ما سبق 
<> يكون تركيز المتفاعلات مساويا لتركيز النواتج في التفاعل ا 
10 - 1 21 صححج يع ,11 (4ه) 
*10 1 8,0 + 20 حم م00 + 11 (6) 
4 - لا 1.0 صحح 02 + م *1آ1 0) 


)69( 2 )0( 


يكم 0 ن 50‏ ححصم ران + ن 7 (4) 


»> للتفاعل الآتي قيمتان لثابت الإتزان : 
6 4 1.7210 1 2011 ححج 5 رن ف 
6 4 2.6910 -0 )1 2871 حح 5 0 


آي 


: 2 ١ 


الاتزان الكيعيائى الل ا 


<> عند اضافة المزيد من محلول كلوريد حديد (111) الي أنبوبة اختبار تحتوي علي محلولي كلوريد حديد (111) 


وثيوسيانات الآمونيوم فإن ا 
0 يقل عدد مولات أيونات الثيوسيانات © تزداد حدة اللون الأحمر الدموي 
©) يقل تركيز كلوريد الآمونيوم © أءب صحيح 
<> في التفاعل المتزن الآتي : +80 + جره ١‏ احم ا 0 + زمر 
(أ) عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف فإن تركيز أيون السيانيد ( 077 ) ا ار 0 
(أ) يقل (7) يزداد (ج) يظل ثابت 
( ب ) عند إضافة قطرات من هيدروكسيد البوتاسيوم فإن تركيز أيون السيانيد ( 7() ) 0 
() يقل (7) يزداد ©) يظل ثابت 


<> أي من الأشكال البيانية الآتية صحيح بالنسبة لمعادلة تكوين ثاني أكسيد الكربون في الفرن العالي : 


[00] [,00] 
ّْ ّْ (ب ؤ 


( 
الضغط الضغفط 
5 ( 


)1( 
[,ب0))] [,20))] 
' (د 


الضصغط الضغط 


الشامل فى الكيمياء 5 


<7> أنبوبتين ١‏ , ]1 تحتوي كل منهما علي محلول هيدروكسيد الصوديوم قيمة 711 له تساوي 11.8 أضيف ع 2 
من محلول أسيتات الآمونيوم إلي الأنبوبة ( 1 ) , وأضيف ؟ 4 من محلول كلوريد الصوديوم إلي الأنبوبة ( ”7 ) 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لكل من الأنبوبتين : 


(0) تصبح قيمت 2.11 الأنبوبت ( لا ) أقل منها يط الأنبوبت ( 16 ) 
(ب) تصبح قيمت 2211 الأنبويت ( 1 ) أقل منها ف الأنبوبتّ ( 7 ) 
(<) تقل قيمت 511 2# الأنبوبين بنفس المقدار 
© لاتتغير قيمرّ 11م 2 كل من الأنبوبين 

22> ادرس النظام المتزن الآتي : 


3018 3زم هجح 


(9ه) (9ه) ()3 1101 


(1) إضافت المزيد من هيدروكسيد الصوديوم . 
(ب) إضافت المزيد من كلوريد الصوديوم . 
(ج) إضافت المزيد من حمض الهيدروكلوريك . 


| (3) رفع درج ّالحرارة. 


الاتزان الكيميائى 


<> تركيز أيون الهيدرونيوم يساوي ........... في محلول 31 0.2 من حمض الخليك عند درجة حرارة © * 25 
علما بأن ثابت اتزان هذا الحمض يساوي 5 10 1 1.8 
00 2.1103 9 105 »3.4 
© 103 » 1.9 (د) “10 »1.04 


«:> إذا علمت أن درجة الذوبانية لكروه الفضة (0:©,ج4) تساوي 3 “10 »< 6.62 فإن حاصل الإذابة له يساوي 
(0 1012 0.58 ف) 101:2 >« 1.16 
(ج) 1012 2< 2.32 (د) 1012 ا 3.48 


«ه> أي الأشكال البيانية يعتبر صحيحاً بالنسبة لحمض ضفيف تركيزه (71 0.1) قبل وبعد إضافة الماء إليه 
عند ()' 25) 


اا 


4 3001 0 من الماء . فإن تركيز أيون الهيدروجين في المحلول يساوي 


.......ء إذا كانت نسبة تأين هذا الحمض -96 1 
00 11 105 3.16 (ب) 2/1 104 »> 1.58 
ج) 11 1102 ( 11 11013 


)) - 12 , 0 - 16 , 88 - 1 ( 


الشامل فى الكيمياء 5 


2 


42 ادرس الجدول الآتي : 


يكون ترتيها حسب قيم ,)1 
(6 8 ع4 > 6 ©) © > 8 > 4م بج © > 4 > 8 (© 4 > 8 > © 
<> أذيب :م 2 من هيدروكسيد الصوديوم في [::7 200 من الماء , فإن قيمة 771 لهذا المحلول تساوي 0 
00 12.6 (ب) 13.4 © 13 ( 12.2 
1 - 1 , 16 - 0 ,23 - هلز 
<> تركيز أيون الهيدروجين في محلول قيمه 501717 له تساوي 3 يساوي 5 
600 1051/1 >» 2.3 (ب) 101111 >« 1 
© 107114 » 4.3 () 1028314 »3.6 
<> يلزم اذابة ........... في اماء لتهكوين محلول حجمه 7:11 100 من حمض الأسيتسك(10 - 013م) 
علما بأن 1107 - 124 
(60 تمع 0.3 (ب) اع 0.4 © «مع 0.2 (د) 7ع 0.6 


))20- 12, 0 - 16, 11<-1( 


الشامل فى الكيمياءع 


الاتزان الكيعيائى 


22 الي 00 
(:11) 


ر01م) 0 (:81) 22 


(08م) (010م) 


<> عند إمرارغاز كلوريد الهيدروجين في الماء أي الأختيارات الآتية يعبر عما يوجد في المحلول : 
0 روم 1 - روم “11 5 آذ 517 11 
© م1101 - ,181,0 (ك) روم 01 - رمم “11,0 
22> ادرس الجدول الآتي ثم اخترالصحيح : 
ال ا ا ا ا 
يكون ترنيبها حسب القوة هو : 
60 7 << 2< 11 (© 7<غ1< 87 < ا 
© غ< 2< 7 < ا (© /84 < 7 < غ1 < 2 
2ك درجة تأين حمض الفورميك 51 ١‏ 
(0) كبيرة جد (ب) كبيرة نسبيا ‏ (ج) متوسطت (5) صغيرة جداً ١‏ 
نوع الإتزان الحادث داخل كوب من الماء هو إتزان 2000 ظ 
(1) أيوني (7) كيميائي (ج) ديناميكي (5) (1) و(ج) معا ظ 


الشامل فى الكيمياء 7 


2 


22> المحلول الذي تركيزه 74 1 ويحتوي علي أكبر تركيز من أيونات الهيدرونيوم هو 520 
(0 [انهلر (ب) 1011 © 1100011 0 11 
<> المحلول الذي تركيزه 74 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الهيدرونيوم هو ك5 
0 1,00013ان © 11001 
رج 10011 ره بمتل]1 
<> عند التقطير الجاف لأسيتات الصوديوم اللامانية مع الجير الصودي يتتكون الغاز :: والمركب بر المحلول الماني 
للمركب بر .......... لون دليل أزرق بروموثيمول . 
() يحمر (©) يزرق ©) يخضر (2) يصضر 
حمض بنزويك تركيزه 71 0.11 ونسبة تأينه /9 2.4 
أولا : ثابت تأينه 7 يساوي 220 
(6 102 >« 3.1 (ب) 105 » 1.02 
(ج) 105 »* 3.4 () 105 »6.3 
ثانيا : الأس الهيدروجيني 071 له يساوي 0 
(0 4.9 (©) 5.11 © 6.4 () 2.58 
4 كزين المركبات الآتية : 
013 :م 0:0 3 :8 12201 :4 
الترتيب الصحيح لمحاليل هذه المركبات حسب فيمة 11م هو 23257 
00 4>12>8 > و) > >4 >8 
© 1>)>4>8 (د) 8 >> )>4 


22> كلوريد الفضة 401 من الأملاح شحيحة الذوبان في الماء درجة ذوبانه 11 "- 10 >< 1 أي الاختيارات الآتية 
يمكن أن يعبر عن هذا املح : 


(1.8«»1020 يك (© 1105 - 1 
' 9 10-3 »2.1 - 1 6 0 
الللدب نن الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائى 


<> يتحول لون الميثيل البرتقالي إلي اللون الأحمر عند إضافته الي محلول 50 
(0) كبريتات الحديد 11 (7) فورمات الصوديوم 
(ج) نترات الأمونيوم (د) أءج صحيح 
22> محلول نشادر تركيزه 74 0.1 وقيمة ,1 له 107 > 4 تكون قيمة الرقم الهيدروجيني له ا 
00 11.3 (ي) و9 © 5 (©6 2.7 
92> عند إضافة قطرات من دليل الفنيوفيثالين إلي محلول ........ يتلون المحلول باللون الأحمر. 
0 بانع] (ب) ,114,00 © ,0121,001711 11017 
محلول محكون من خلط [::7 25 من حمض الهيدروكلوريك 111 و 7:11 50 هيد رودكسيد الصوديوم 1/1 0.5 
يكون تركيز أيون الهيدرونيوم فيه يساوي م ممم 
(0 10784 »1 (ب#) 10:14 »2.1 
© 10114 » 0.5 (©) 102834 »3.2 


22> إذا كانت قيمة ثابت حاصل الإذابة للملح (011) تساوي 107 6.9 فإن قيمة درجة الإذابة له تساوي .... 
00 102 >« 1.1 (©) 1.2104 
© 105 »1.35 () 1.4104 
<> في المحلول المشبع الآتي ؛ 
روم أ خرى “يف خخ رى اناي 
كل مما يأتي يقلل من ذوبانية 401 عند إضافته ماعدا : 


00 رم ر0لله4 ©) رو اهلا 
© وى 1101 11,011 


(> أضيفت قطرات من دليل الفينوفيثالين إلي أنبوبة تحتوي علي محلول كربونات الصوديوم أي المواد الآتية 
يمكن اضافتها الي الأنبوبة لكي يتغير لونها : 


() هيدروكسيد صوديوم (ب) كربونات الآمونيوم 


(©) حمض الهيدروكلوريك (د) أسيتات الصوديوم 


في النظام المتزن الآتي : 
ري *0رلآجري 08,000 خحد رن 11,0 دي 011,000721 
(105» 1.8 - ب)>1) 


عند إضافة قطرات من رو 7101 إلي التفاعل تكون قيمة 1 لحمض الأسيتيك تساوي 0 
(6 105 » 0.9 9و) 1.8105 
© 105 3.6 (د) 104 3.6 


22> عند إذابةع 0.8 من هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتحكوين 711 2500 من ال محلول 
(8-1 ,16 -0 ,23 - 17 ) فإن 


أولا : تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول يساوي 1111 
00 *10 » 3.44 9) 102 »6.4 
© 105 >* 1.3 () 1012 »ا 1.25 
ثانيا : قيمة 17م له تساوي ل 
(0 11.9 (ب) 9.23 © 12.8 ( 10.11 


22> ادرس الأحماض الآتية والتي لها نفس التركيز 
اا ها 
الترتيب الصحيح لهذه الأحماض حسب قيمة 211 : 
(0 8<4<6 (© 0<8<4 © 4<0<8 (©6 8<4<0 
22> ادرس المركبات الآتية ثم اختر الصحيح : 
حمض الهيدروكلوريك - هيد روكسيد الآمونيوم حمض الكربونيك - حمض الكبريتيك - هيدروكسيد 


حمطالنيتريك 

'النسبة العددية للمواد التي لا يزداد تأينها بالتخفيف في المواد السابقة تساوي شظظ 

ْ 0 96 40 9 90 50 © 609 ( 9 30 
كردا ان الشامل فى الكيمياء 


البوتاسيوم ‏ حمض الأسيتيك - حمض النيتروز - حمض الهيدروسيانيك - هيدروكسيد الحديد (111) - 


22> فلزلا عند حساب قيمة ثابت حاصل الإذابة لهيدروكسيد هذا الفلز وجد أن تركيز أيونات الهيدروكسيل 


ضعف تركيز أيون الفلز 1 عند ارتباط هذا الفلز بالأكسجين تكون صيغة الأكسيد هي 59 
0 ,20 (©) ,120 © 120 0 20 
<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة الماء تدريجيا إلي محلول النشادر (0" 25 غ4) 
عدد أيونات 00 
. عدد ايونات 
ب [013] 
)3( 5 
1 التخفيذ 
عدد أيونات 
عدد أيونات [01/ 
[011] 
(د) 
١ج‏ 
- 
0 لمحميفت 
لاو و ا ع ع عاك رياح اح ع و ا ا ا ا ل ا 0 6 مه م 5 ونه كه 5ه 1 


أي من الأشكال البيانية الآتية يعبر عن الماء النقي عند إضافة كربونات الصوديوم إليه : 


لام 
لام 
)3( (ب) 


0/0.00  ّدلتك‎ 
80,0  ّددتك‎ 


لام كام 


يب كندد 0.). وار 
كتددّ ‏ 2,00 


22> محلول حمض خليك درجة تفككه ( 0.01 ) يحتوي علي ( ع 1.2 ) منه مذابة في 7:1 100 
(1- 8 2 , 0-16 , 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيح : 
0134| 3.66 7 > 2.01 5 
ال م 


ل ال ا الا كسس ركم 
1 الا ال ا 107 »ا 2.01 16 


ميس ين الشامل فى الكيمياء 


<> أنبوبتين .4 

الأنبوبة 4 نتحتوي علي 7ج 0.6 من حمض الأسيتسك مذاب في 7:11 100 من الماء 
الأنبوبة 8 نتحتوي علي 71ج 0.3 من حمض الأسيتسك مذاب في [:77 100 من الماء 
وإذا كانت قيمة 107 - عند لحظة ما لكل من الأنبوبتين 4,1 


أي الأختيارات الآتية صحيح بالنسبة لقيمة 0171م 


0 8<م (© 4>8 
© 4-8 (د) لا توجد إجابة صحيحة . 


))2< 12 , 0 - 16, 11 - 1( 


<> حاصل إذابة ملح فلوريد الكالسيوم :061 يساوي .... إذا كان تركيز أيونات الكالسيوم في المحلول 
المشبع منه يساوي 11 4 10 غ7 2.15 


00 10:2 »ا 9.9 (ب) 106 »2.44 


3.98 «» 1011 )( 2.04» 105 © 


عينة من هيدروكسيد الصوديوم كتلتها 7ج 1.2 قسمت ثلاثة أقسام , وتم إذابتها تدريجيا في 71 100 
من الماء . أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 


كتلد المادة المذابن كتلد المادة المذابن 
١‏ ٍ ٌ 
كتلد المادة المذابن كتلد المادة المذابن 


<> إذا علمت أن محلول 14 0.1 من حمض 11017 , عند درجة © " 25 له ثابت اتزان ”7 10 غ1 7.2 فإن : 


أولا : درجة تفكك هذا الحمض تساوي 55 

5.1102 )© 2.3» 105 0( 

© “10 » 1.9 (© 105 » 8.5 
ثانيا : قيمة 71م له تساوي 2100”ظطغ2 

(0 3.14 (ب) 5.07 © 4.66 (© 2.88 
ثالثا : قيمة 0137م له تساوي 1ط 

600 11.12 (ب) 9.44 © 8.93 () 11.86 


22> أي من أزواج المحاليل الآتينّ يكون فيها دليل الفينوفيثالين له نفس اللون : 
(1) كلوريد حديد 111 - أسيتات الأمونيوم ١‏ (ب)هيدروكسيد بوتاسيوم - حمض الهيدروكلوريك 
©) هيدروكسيد الصوديوم - اسيتات الأمونيوم (د) حمض الكبريتيك - هيدروكسيد الأمونيوم 
4 أي من أزواج المحاليل الآتيجّ عند خلط نفس العدد من المولات منها تكون قيمت 711-13 : 
(أ) كلوريد حديد 111 - أسيتات الأمونيوم ‏ (ب) هيدروكسيد بوتاسيوم - حمض الهيدروكلوريك 
(ج) هيدروكسيد الصوديوم - اسيتات الأمونيوم (3) حمض الكبريتيك - هيدر وكسيد الأمونيوم 


<> أي الأشكال البيانية الآتية تعبر عن العلاقة بين عدد مولات ('51,0) و :07,000) 


5 - 
3 51 
3 5 
ظ 0 [*51,0] 
ظ . لم )د 
١‏ © )م 
| ' 1 : 
| ' 3 :2 
| د - 3 
0 ' 
0 ['71,0] 
| 1 
ِ : 
| ! |١ا‏ ل ل 
ظ فنا الشامل فى الكيمياء 


<> عند إضافة صبغة عباد الشمس الزرقاء الي محلول نترات البوتاسيوم فإن لون الدليل يعكون ب 
0 أزرق (7) أرجواني ©) أحمر () اخضر 
أي الأشكال البيانية الآتية يمحكن أن يعبر عن أحد المحاليل : 


(0) 


©»»>»6ة©»©6» 


(0) ازرق 7) أصفر (©) أخضر (2) أحمر 


12> محلول حجمه 711 100 يحتوي علي كتلة ( ا ) من حمض الأسيتيك درجة تفككه ( 0.01 ) . ثابت 


تأينه ( 105 » 2 ) , وتم قياس قيمة 77م له فوجد أنها 2.7 أي الاختيارات الآتية صحيحة : 


(6 م3-خ13 © ع0.6 -خ1 9 ع2.4 -1 (© ع1-1.19 
> أذيب 7ج 0.35من هيدروكسيد الأمونيوم في الماء لتكوين محلول حجمه [:7 200 إذا كان ثابت تأين 
هذه القاعدة الضغيفة - “110 فإن قيمة 17( للمحلول تساوي 5ض 
11.2100 (ب) 8.84 © 10.35 () 9.32 


)]7-14 , 00- 16 , 8 -1( 


<> الأسبرين حمض عضوي ضعيف , صيخته الجزينية ,0,71,0) وعند إذابة م 7.2 منه في مقدار من لماء يتكو: 
محلول حجمه .21 وقيمة 11م له 2.6 ١‏ ( 0-16 ,1 -]1 ,12 -) ) فإن قيمة ثابت التأين ع]. 


للأسبرين تساوي 200 
600 2.6105 (92©) 104« 3.15 
© 1.7105 (© 1.4102 
يمكن إذابى الكتدنّ 4 من هيدر وكسيد البوتاسيوم الصلب ف لتر من الماء لتكوين محلول له (13 - 114م) 
فإن قيمسّ 4 تساوي 20 
00 رع 2.65 (ب) انع 5.6 1 4.3 (د) بع 1.8 


16,81 39,0 - غك 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن إضافة محلول أستيات الأمونيوم تدريجيا إلي أنبوبة تحتوي علي 7:1 50 


من محلول النشادر. 
(11م) 
(198م) 
)01 
حجم المحلول 
حجم المحلول (10م) 
(11م) (د) 
(ج( 
حجم المحلول حجم بلخلول 
أذيب 38711 من حمض الأسيتيك 2 7011 500 من الماء فإن نسبيّ تأين هذا الحمض تساوي ........ علما بأن 
(1-1105) 
00 196 (©) 96 1.3 © 90 0.8 (© م29 


(1 -18 , 16 - 0 ,12 حر 


الاتزان الكيميائى 


اذا كانت قيمة حاصل الإذابة لملح فلوريد الكالسيوم تساوي 1071 >< 3.9 درجة ذوبانية 001 في الماء 


مقدرة يوحدة راو 
(6 102 »1.668 (ب©©) 104 »2.136 
© 103 »1.02 (©6 105 2.81 


أضيف 7:1 100 من حمض الكبريتيك 71 0.2 الي 77:1 800من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 2/1 0.05 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 


00 7 - ترم (© 7 > تام 
© 7< قزم (د) لا توجد إجابت صحيحت 
المحلول الذي تركيزه 14 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الهيدرونيوم هو 50 
0 011,001 © 01هلا 
2 ر(84)018 رد ع1 
المحلول الذي تركيزه 1/1 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الهيدروكسيل هو 508 
0 ب 170 © 1011 © 11 () 011,001 
يستخدم البنسلين كمضاد حيوي , وهو عبارة عن حمض ضعيف درجة تأينه ” 10 :2 في محلول حجمه 1 
1 ويحتوي علي 7:01 0.25 من البنسلين فإن ثابت تأين البنسلين يساوي 7 
(0 1104 (9© 2.2105 © 1.3210 © 103 »1.8 
«زبم» المحلول الذي تركيزه 74 0.1 ويحتوي علي أعلي تركيز من أيونات الهيدرودكسيل هو 0 
0 01هلا © +18 1101 0 171,013 
إذا كانت درجة تأين حمض عضوي ضعيف أحادي البروتون تركيزه /1 0.2 تساوي 96 3 فإن قيمة 0177م 
للمحلول نساوي 7 
0 9.88 (©) 12.13 © 10.11 () 11.78 
<> أي من أزواج المركبات الآتية متعادل التأثير علي ورقة عباد الشمس : 
(أ) [ا0هولة - ب0171,0001711 (ب) ع[ (011,000)-:18 
© ,انع -ه[110001 (5) أب صحيح 


<> ادرس الجدول الآتي ثم اختر الصحيح : 


ه | 6م |[ 8 |[ 4 | القاصة | 
0 >< 1.7 7< 1.8 “10 »3.6 | 6.5104 


يكون ترتيبها حسب القوة هو : 
(6 8<4<م<6 (© << < م <8 
© 8< 8< 0 <م4م ره ©6<«< 8< م 
22> المحلول الماني للمركب الناتج من إمرار أبخره الكلور علي الحديد الساخن ..............التأثير علي ورقة 
عباد السمس . 


(1) قاعدي (9) حامضي ©) متعادل 
<> أي الاختيارات الآتية يعبر عن المحلول الذي يكون تركيز أيون الهيدرونيوم فيه يساوي 1/1 0.001 


4 أدرس المركبات الآتية : 


2:1 1:8 26000 ارا اا 

الترتيب الصحيح لقيم 750011 لهذه المركبات هو : 

(0 > >بر>يد (ي) 2>كبر> كعد 

(ج) 0 >بزر>يد>ج (ه) عد>ب> سكج 
محلول حجمه 7:1 20 من حمض الهيدروكلوريك 11 2 وهيدروكسيد الصوديوم 31 1 بنسبة 1 : 1 
'يكون تركيز أيون الهيرونيوم فيه يساوي 26 
ظ 00 74 0.8 (#) 0.2714 © 71 0.5 () 3814 1.2 
2 عند أضافة قطرات من ازرق بروموثيمول إلي محلول سد لضي لوتة أرق . 
0 (1) بيكربونات بوتاسيوم (ب) كلوريد حديد 111 
' (ج) هيدروكسيد أمونيوم () أج صحيح 
3-7 اد0090,9393 د 099 الشاصل فى الكيمياء ب 


5< 
الاتزان الكيميائى 25 


<> أي العبارات الآتية يعبر عن معلومة كيميانية صحيحة : 
(1) لا يطبق قانون فعل الكتليّ علي محلول أسيتات الآمونيوم ويطبق علي محلول كلوريد الصوديوم . 
(ب) المحلول المشبع يمثل نظام متزن . 


©) محلول كلوريد الحديد ( 111 ) يلون دليل الميثيل البرتقالي باللون الأصفر. 


(5) أب صحيح . 
42 عند تميؤ ملح ............ فإن ورقيّ عباد الشمس يصبح لونها أحمر. 
(أ) كلوريد الصوديوم (ب) أسيتات الآمونيوم 
©) كلوريد حديد 111 (د) كبريتات البوتاسيوم 
محلول حجمه 7:11 300 يحتوي علي 71101 0.0012 من غاز [110 فإن قيمة 777 له تساوي 0ظ2ظ 


(0 4.3 (ب) 3.6 © 2.4 (ه) 5.6 
«> أي من المركبات الآتية يمكن حساب قيمة حاصل الأذابة له بمعلومية تركيز أحدي شقية فقط . 


(أ) كبريتات الباريوم () كلوريد الفضت 
(ج) هيدروكسيد الألومنيوم () أ ب فقط 
<> تركيزأيون -077 يساوي .......... في محلول تركيز أيون *27 فيه 7 10 1 3 
00 4102 (ب) 107 »* 1.08 © 2.1105 () 105 >< 3.3 


22> أدرس المحلول المشع الآتي : 
50 + ري 842 ححع ,8450 


7 1.81 حت با 
عند أضافة قطرات من حمض الكبريتيك إلي هذا النظام المتزن فإن قيمة .1 17 


() تزداد (2) لا تتغير © تقل 


الشامل فى الكيمياء 5 


22> أربعة أنابيب تحتوي علي أربعة محاليل مختلفة تركيز كل منها 1/1 0.3 


يمكن ترتيبها حسب قيمة 0071 في كل منها كما يلي 000ظ5ظ5 
(6 7 < 7 < /ز < 16 (©غ< < /ا < لا < 2 
© غ < /1ز < 2 < 81 (© 10 < لا < 7 < كر 

<> عند خلط حجمين متساويين من محلول هيدروكسيد الكالسيوم وحمض الكبريتيك لهما نفس التركيز 
فإن 6 


(0) تركيز أيونات الهيدروكسيل يساوي تركيز آيونات الهيدروجين 
(ب) المحلول يصبح لونه برتقالي بإضافتّ قطرات من الميثيل البرتقالي 
©) قيم: 811 للمحلول تساوي 7 
(د) جميع ماسبق 
المعادلة الآتية تعبر عن تأين الماء النقي : 
< 01 + +80 حم ,221,0 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة قطرات من محلول هيد روكسيد الصوديوم إلي الماء : 
(0) تقل قيمت 11م ويزداد تركيز أيون الهيدرونيوم 
(ب) تزداد قيمت 11م ويزداد تركيز ايون الهيدرونيوم 
(ج) تقل قيم 11م ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 


(د) تزداد قيمت 11 ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 


4 أي من الأشكال البيانية الآتية صحيح عند إضافة عينة من ملح أسيتات الآمونيوم إلي الماء النقي . 


22> عند خلط حجمين متساويبن من محلولي حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الكالسيوم تركيز كل 


منهما 11 1 . يكون المحلول الناتج 5006 
(1) حامضي التأثير (ب) قيمتّ 11( له تساوي 7 
(ج) قلوي التأثير (د) قيمتَ 581 له أقل من 7 


«د> أي من أزواج المحاليل الآتية لا يمكن التمييز بينهما بأستخدام الأدلة الكيميانية الأربعة : 
(1)أسيتات الآمونيوم - كلوريد حديد 111 (ب) فورمات صوديوم - كربونات بوتاسيوم 
©) كبريتات صوديوم - كلوريد آمونيوم () ا.ج صحيح 

يتأين ملح كبريتات الباريوم , 8250 . تبعا للمعادلة : 


ب -502+ ان 56 خم دمر 


وعند الإتزان يكون تركيز أيون الباريوم 24 70107 1.04 أي الاختيارات الآتية يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة 


ملح كبريتات الباريوم : 
1 10-9 + 1.082 - 1 (ب) 1.2810 - با 
(ج) 10-3 + 1.34 - ا () 1.0410 - ا 


م5 


<> أدرس الأشكال البيانية الآتية ثم أختر أيها الصحيح 


7م رم 
(0 4-8-6 9) 8-1-0 © 8-1-4 () ط--4 


<> ادرس الجدول الآتي : 


درجة الإذابة حاصل إذابة الملح 
ال ال 1 
ل ا 11 


أي الاختيارات الآتية يمحكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 


600 1017 »1.27 نت 102 » 1.44 و) 106 1.28 ل 1012 »1.27 

© “10 »1.28 ى 102 » 1.44 () 1102 ب 106 »1.28 
27> أضيف إلي حجم معين من الماء النقي 77:01 0.04 من حمض الخليك حتي أصبح حجم المحلول 7:1 200 إذا 

علمت أن ثابت تأين حمض الخليك *- 10 < 1.8 فإن مقدار التغير في قيمة 711 تساوي 5ط 

(6 2.72 (ي) 4.28 © 2.88 (© 5.11 

2 أي الأشكال البيانية الآتية يمكن أن يعبر عن أحد المحاليل : 
(ب) 11م 

' م مم 
1 ا . 1 
1 سي ل سم وات ع و عا ع وت عاج و اك ع واج وح سل رسي زوج ع و 2 7 


الاتزان الكيميائى |! 


«»>تم خلط حجمين متساويين من محلولي هيدروكسيد الصوديوم متساويين في الحجم قيمة 71( لأحدهما 12.6 
وللمحلول الآخر 11.4 فإن حجم المحلول اللازم من هذا الخليط للتعادل مع !71 10 من حمض الكبريتيك 0.02 


1 يساوي عا 0 
00 أآسم 19 (ب) 1ض 40 © امع () 1 15 
59> محلول حجمه .1 1 يحتوي علي 77:01 0.1 من حمض النيكوتينك 0,0711,00011) , فإذا كان ثابت التأين 
لهذا الحمض يساوي ”107 » 1.4 فإن قيمة 71م له تساوي 2غ 
(60 5.03 (ب) 2.93 (ج) 3.44 (©6 2.87 
77> تركيز حمض الأسيبتيك 711,00011) يساوي .......... إذا كانت نسبة تأينه /9 0.42 
وثابت تأينة ( > 10 < 1.8 - 14 ) 
60 784 1.02 (ب) 0.274 (ج) 71 0.8 () 11 0.66 
<> الرقم الهيدروجيي لمحلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 11 1 يساوي 59 
00 26 ©) 7 (ج) 13 ( 14 


<> ادرس الجدول الآتي ثم اجب : 


يكون ترتيبها حسب قيمة 11م هو 5ظظظظ 
0 2<خ1 < لآ < اا 9 1< 2< /ا < لا 
9 2<غ117<1 < ا (©6 غ1 < 2< 87 < اا 
تتكون قيمة ( 11 ) للمحلول الناتج أكبر من 7 عند خلط ا 0 
() حمض قوي مع قاعدة ضعيفت (ب) حمض ضعيف مع قاعدة قويتّ 
(ج) حمض قوي مع قاعدة قويت (د) حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفت 
أذيبت كتلة من هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتكوين محلول حجمه !77 500 وبقياس قيمة 011 لهذا 
المحلول فوجد أنها 13.7 وبذلك فإن مقدارهذه الكتلة يساوي 555000 
(0 108 (© م1 © و5 () م88 


(1-<8 , 0-16 , 23-ه84) 


جلها اشنا ا 03 5-5-8 


أي العبارات الآتية يعبر عن معلومة كيميائية صحيحة : 
(أ) تزداد درجت التأين لحمض النيتروز بإضافت الماء إليه . 


(ب) توصيل حمض الهيدروكلوريك ( 1/1 0.001 ) للتيار الكهربي أكبر من توصيل حمض الهيدروكلوريك 
(0.184) . 


©) محلول تركيز أيونات الهيدروجين فيه يساوي ( 21 10 »ا 3.16 ) يكون حمضي قوي. 
(ك) أءج صحيح. 
المعادلة الاتية توضح تأين هيدروكسيد الأمونيوم , تركيزه 71 0.1 في محلوله الماني : 
- 08+ +4 حم يرم هود 


فإذا كان ثابت تأين القاعدة ( 105 << 1.6 - 2 ) فإن : درجة تأين القاعدة تساوي 57 
(6 »10 >» 2.15 (© 105 > 7.3 
© 103 12.6 (© 105 »6.3 
ثانيا : تركيز أيون الهيدروكسيل في المحلول القلوي يساوي 00000 
0 384 105 »6.1 9) 10311 »* 2.03 
© 10614 »3.14 رد 10414 >« 12.6 
ثالثا : الرقم الهيدروكسيلي 70171 للمحلول يساوي 5771 
00 1.9 (ب) 3.4 © 2.9 () 5.2 
رابعا : الرقم الهيدروجيني 717 للمحلول يساوي 50 
6 8.2 (ب) 10.6 © 11.1 () 12.1 
عند إاضافة قطرات من الميثيل البرتقالي إلي محلول تركيز أيونات الهيدرونيوم فيه يساوي ( 105 < 1 ) 
يصبح لوالمحلول مه 
() أاصضر (ب) برتقالي ©) أحمر 
> الإتزان الأيوني ينشأ في محلول حمض الأسيتيك بين 5200 
)١( '‏ جزيئات المتفاعلات وجزيئات النواتج (ب) جزيئات المتفاعلات وأيونات النواتج 
١‏ (ج) أيونات المتفاعلات وجزيئات النوتج (د) أيونات المتفاعلات وأيونات النواتج 
المعتدت وي لطع 0007720-02 إرؤريول فى الكيمياء اتددفية 


الاتزان الكيميائى ١|‏ 5 


أي الأشكال البيانية الآتية يمكن أن يعبر عن أنبوبة تعتوي علي حمض الأسيتيك أضيف اليه الماء تدريجيا 


(0* 25 1ه) 
0 3 0:5 * 
0و١‏ 1 1 
ظ ا ا 
(ه©)) 5 (0)) 1 
0 1 
| طام طم 
- د 
)2( أ (©)) أ 
١ج‏ © 
اذا كانت قيمة حاصل الإذابة للملح ( ,]47 ) تساوي 10-77 < 3.9 فإن تركيز الأيون ( 7 ) عند الإتزان 
يساوي عه 22 
(0 105114 ضغ 1.16 #) 106814 » 2.53 
© 104114 » 4.3 (د) 1043/1 > 2.15 


أي الأختيارات الآتية يمكن أن يعبرعن حمض الأسيتيك 


ثابت تأين الحمضص 
[ 1 


التركيز 


: 


)د 


6 


ثابت تأين الحمضص 
ثابت تأين الحمض 


التركيز التركيز 


ادرس الجدول الآتي : 


أي الاختيارات الآتية يمدكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 


00 1013 »2,43 ى 105 >« 1.16 (و) 105 »1.16 نت 1013 2 1.8 
© 1.1105 ى 105 > 1.16 (د) 1013 »1.08 بي 105 >* 1.1 
تركيز أيونات الهيدرونيوم يساوي ............ في محلول تركيز أيونات الهيدروكسيل فيه 1/1 0.01 
00 1012 * 1 (ب) 2105 1.02 
© 10> 2.03 () 105 »> 4.1 


«:> محلول حمض النيتروز تركيزه 21 0.015 تم قياس الأس الهيدروجيني له فكان مساويا 2.63 
أي القيم الآتية يمكن أن تعبر عن 17 لهذا الحمض : 

(6 105 »4.6 (ب) “10 » 2.5 

© 105 > 1.3 () 3.7104 
<> انبوبتين8 ,4 
الأنبوبة ( 4 ) تحتوي علي ملح كلوريد الفضة أضيف إليه الماء فكان حاصل إذابته يساوي 105 << 1.3 
والأنبوبة ( 8 ) تحتوي علي ملح كبريتيد الفضة أضيف إليه الماع فكان حاصل إذابته يساوي 105 < 13.5 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن الأنبوبتين 8 , 4 : 

(1) تركيز أيونات الفضت # الأنبوب 4 أكبر منها لذ الأنبوبن 8 

(ب) تركيز أيونات الفضتّ ل الأنبوبتّ 4 يساوي تركيز أيونات الفضت ذا الأنبوبت 8 

©) تركيز ايونات الفضت 2 الأنبوبت 8 أكبر منها 2 الأنبوبة 4/ 


4 إذا علمت أن ثابت تأين حمض الخليك * 10 7 1.8 في محلول ماني منه تركيزه يساوي 7/1 0.05 , فإن 


أولا : تركيز أيون الهيدرونيوم يساوي 371 
(6 6.1105 (و) +104 » 9.49 


' © :2.1103 (د) 102« 1.02 


ثانيا : درجة تأين الحمض تساوي 2018 
(0 0.036 (ب) 0.04 0.2 () 0.019 
<> المعادلة الآتية تعبر عن ذوبان الملح 48 في الماء 


7 >< 1.02 - ما 8+ 4200 حسسب رن رظك4 


١ )69(‏ (69) 5 
أي الأشكال البيانية الآتية يممكن أن يحكون صحيحا عند رفع درجة الحرارة عند الزمن 1 
التركيز 
[*8] 
[42] 


00 0 


التركيز 


الزمن 


ده يمكن حساب قيمة 0011 لمحلول ما من العلاقة 0آ0ظ 
,“1 عم1- - 0171م 9) 11م + ,كا - 0131م 
© نم - يكام - 0113م [ *0, ] وما- - 01م 


»> ادرس الجدول الآتي والذي يعبر عن ثلاثة أملاح مختلفة : 
الم الس سس ال 
يتات بوتاسيوم 


4 
1 


يكون ترنيبها حسب قيمة 717 لكل منها : 
0 8 > 4 > 0 (©) © > 8 > 4 
© © > 4م > 8 (© م > 0 > 8 


الشامل فى الكيمياء 97 


2 ادرس الجدول الآتي : 
0م81 60 


يكون ترتيبها حسب قيمة الأس لهيدروكسيلي لكل منها هو : 


00 /( > خز > لا > 2 © 2 > 17 > 7 >1 
© غ > 7 > //( > 1 () 27 > ما > ع1 > الآ 
»> قيمة >المحلول تركيزه 1/1 0.1 من حمض الكلوروز 51010 علما بأن (1.5 - 581) يساوي 5220 
60 105 »2.02 (ب) 102 > 1.3 
© 0.01 () 0.66 
<> إذا كانت نسبة تأين حمض عضوي ضعيف أحادي البروتون تركيزه 14 0.2 تساوي 96 3 
فإن ثابت التأين 12 لهذا الحمض يساوي 2 
(6 105 » 3.8 (© 103 *1 
© 2.3105 رد 104 > 1.8 


<> قيمة حاصل الإذابة ملح هيدروكسيد الألومنيوم تساوي ..... . إذا كانت درجة ذوبانه تساوي .71011 106 >< 1 


(6 1024 » 1.02 (9) 1015 > 2.06 
ج) :2.7102 (د) 10172 »* 3.11 

<> المعادلة الآتية تعبرعن تأين الماء النقي : 
بي 011 + رى*11,0 حسم ,211,0 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا عند اضافة قطرات من محلول حمض الهيدروكلوريك إلي الماء : 
(0) تقل قيمت 7/1 ويزداد تركيز أيون الهيدرونيوم 
(7) تزداد قيمنّ 11م ويزداد تركيز أيون الهيدرونيوم 
(ج) تقل قيمتّ 711 ويقل تركيز أيون الهيدرونبوم 


(د) تزداد قيمتّ 711 ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 


نا الشامل فى الكيمياء 


الاتزان الكيميائى 


<> ادرس المركبات الآتية ثم اختر الصحيح : 


حمض الهيدروكلوريك _ هيدروكسيد الآمونيوم ‏ حمض الكربونيك - حمض الكبريتيك - هيدروكسيد 
البوتاسيوم ‏ حمض الأسيتيك - حمض النيتروز -- حمض الهيدروسيانيك - هيدروكسيد الحديد (171) - 


حمض النيتريك 
النسبة العددية للمواد التي يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة عليها تساوي 50 
(0 4096 ©) 90 50 © 90 60 () 7096 


<> حمض الكبرتيك وحمض النيتريك لها نفس الترعكيز 1/1 0.2 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن الرقم الهيدروجيني لها : 


(أ) حمض الكبريتيك < حمض النيتريك ١١‏ (ب) حمض النيتريك < حمض الكبريتيك 
©) حمض الكبريتيك - حمض النيتريك ١‏ (3) لا توجد إجابت صحيحت 
<> محلول حمض الكربونيك تركيزه 71 0.1 وثابت تأينه 107 < 4.4 - 1 فإن : 
أولا : الرقم الهيدروجيني 711 له يساوي 20 
00 2.2 (ب) 3.68 © 4.6 (© 5.11 
ثانيا : الرقم الهيدروكسيلي 70177 له يساوي 550 
(0 8.89 (© 9.4 © 10.32 () 11.8 


<> أضيف 5 2 من الماء تدريجيا إلي 77:1 500 من محلول حمض الاسيتيك . 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


التوصيل الكهربي 
التوصيل الكهربي 


حجم المحلول حجم المحلول 


التوصيل الكهربي 
التوصيل الكهربي 


حجم المحلول حجم المحلول 


92> عند إذابة م 2 من ملح أسيتات الصوديوم في الماء فإنه 0 
() يزداد تركيز أيون الهيدرونيوم ؛ ويقل تركيز أيون الهييدروكسيل 
(©) يقل كل من تركيزات أيوني الهيدرونيوم والهيدروكسيل 
©) يزداد تركيز أيون الهيدروكسيل ؛ ويقل تركيز أيون الهيدرونيوم 
(د) يزداد كل من تركيزات أيوني الهيدرونيوم والهيدروكسيل 
07> محلول هيدروكسيد صوديوم تم قياس قيمة 7+7 له فوجد أنها تساوي 13.2 لزم لمعايرة 7:11 30 منه 7:1 0 


من حمض الفورميك 7100011 حتي نمام التعادل وبذلك فإن تركيز حمض الفورميك يساوي شظظظ2 
(0 14 0.3 (ب) 74 0.15 © 0.211 (0) 17/4 0.12 
سيريا ان الشامل فى الكيمياء 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند إضافة ملح استيات الصوديوم إلي محلول حمض الاسيتيك 


(0) 


2 5 
3 3 
كتلدٌّ الملح 
١ج(‏ (د) 
3 3 
كتلدّ الملح كتددّ الملح 
«0»> في محلول المشبع من كبريتات الباريوم . حاصل اذابته ”!- 10 >< 1.1 يكون [ *82 ] مساويا 5ك 
(0 84 105 »ا 1.05 (ي) 14 107 > 2.02 
©) 3/4 101 *« 1.1 10434 »2 
<> المادة الإلكتروليتية في المواد الآتية هي 5200 
() سكر الجلوكوز ,0 ,0,11 (ب) البنزين العطري ,لم 
©) الميثانول 011,011 (د) حمض الخليك 00011 11:) 


الشامل فى الكيمياء 5 


2 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح : 


(3) 


1 
*11] 
ْ (ج( 1 (د) 1 
1 
[011)] [(011)] 
<> كتلة 771011 النقي اللازم إضافتها إلي الماء لتحكوين محلول حجمه .1 10 وقيمة 71( له 10.75 تساوي 3 
| 
ا (0 ع 0.11 (ب) ع 0.66 ج) ء 0.98 (د) ع 0.224 
| 
ظ <> اذا كان ثابت تأين حمض الخليك في محلول ماني تركيزه 1/1 0.05 يساوي "- 10< 1.8 فإن : 
أولا : درجة تأيين الحمص نساوي مممووة وممووة 
00 0.019 9) 0.35 © 0.66 () 0.84 
ثانيا : تركيز أيون الهيدرونيوم في المحلول يساوي ممه 
600 10524 >* 2.1 9) 10911 » 1.44 
(ج) 10411 »ا 9.49 () 10274 » 3.14 
ثالث : الرقم الهيدروجيني 75717 لمحلول الحمض يساوي 10 
(6 4 © 5.1 © 3 (© 2.6 


7 الشامل فى الكيمياء 


2 
١ 


02 
الاتزان الكيميائى |/ 2 


<7> أي الأشكال البيانية الآتية يمكن أن يعبر عن أحد المحاليل . 
(قآم) م218 
0 (ب) 


د رهام) مم 


5 


0 87“ 


واستخصيبدت أربعة أناييب 7 , © , 8 تاه 


لنيتروز محلول هيدروكسيد الصوديوم محلول أسيتات الآمونيوم حمض الهيدروكلوريك 
0011 00111 1 1 0.11 


يكون ترنيبها حسب قيمة 711 هو 
(6 8 >© > « >4 © © > ط > 8 >4 
© © > 8 > 4 > طم © > 8 > « > م 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحاً بالنسبة لحمض ضعيف أضيف اليه الماء تدريجها (0* 23 +م) 


)0( : (ب) 2 
ا 1 
5 ع 
3 . 

حجم المحلول 

حجم المحلول 
١ج(‏ 1 1 
2 2 
3 (د) 5 
9 ُ 
: 33 
3 
حجم المحلول 
حجم المحلول 
<> تركيز حمض البنزويك 71,00011,) يساوي ......... عندما يحكون تركيز أيون الهيدرونيوم فيه 
1 0.01 وثابت تأينة يساوي ( 5 10 << 6.5 - ,)1 ) 

1.538 14 0 0.36 11 © 0.88 71 )9( 1.03 14 60( 


07> أنبوبة تحتوي علي 7:1 50 من حمض ضعيف أحادي البروتون تركيزه 21 0.1 
أضيف إليه الماء ( 2300 44 ) أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 


0 عند خلط .1 0.12 من محلول حمض الهيدروكلوريك 1/1 0.1 مع .1 0.225 من محلول هيدرودكسيد 
الحكالسيوم 11 0.2 فإن قيمة 11( للمخلوط تساوي 522 
(0 13.4 (©) 0.6 © 7 (© 1.3 
02> تركيز أيونات الهيدروجين يساوي ............. في محلول حمض فورميك تركيزه 1/1 0.1 وثابت تأينه 
يساوي ( “10 » 1.8 ) 
600 102 » 1.02 (ب) 2.2105 
© :10>« 3.42 60 1.34«»103 
ومسسدةة الف ا يي يع عي ع سرس ورد وار ود وان ه133 


الشامل فى الكيمياء 


<> تركيز أيونات الهيدرونيوم في محلول الصودا الكاوية تركيزه 0.01 ( 2500 +4 ) يساوي 0 


6 *10 »2.01 (ب) “106 »2.01 

© 1102 1012 »1 
<> محلول ملح ............ يول لون الميثيل البرتقالي إلي اللون الأصضر 

(أ) كلوريد الصوديوم (ب) ككلوريد الآمونيوم 

(ج) كربونات الصوديوم (د) كربونات الآمونيوم 


([0> اذيبء 0.6 من حمض الأسيتيك في !71 0 من الماء النقي . فإذا كان ثابت تأين الحمض يساوي 107 “< 1.8 
(1-< 3 , 0-16 , 12-<)) 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 


«> المعادلة الآتية تعبرعن ذوبان ملح كلوريد الفضة في الماء : 
107 حي رب © + رن 'قة ١‏ خحمع رىأعوق 
عند إضافة حمض الهيدروكلوريك 71 0.1 إلي أنبوبة نحتوي علي كلوريد الفضة فإنه : 
(0) يزاح التفاعل جهتّ اليمين ويقل تركيز أيون الفضت . 
(ب) يزاح التفاعل جهدّ اليمين ويزداد تركيز أيون الفضت . 
(ج) يزاح التفاعل جهتّ اليسار ويقل تركيز أيون الفضد . 
(5) يزاح التفاعل جهت اليسار ويزداد تركيز أيون الفضت . 


<> محلول 71 0.2 من حمض الهيدروسيانيك 1107 عند ) © 25 يكون ثابت تأينه ”71 10 » 7.2 فإن درجة 
تأينه تساوي 152 


6 103 »5 (ب) 105 »31 © 105 »6 (ه) 2102 


الشامل فى الكيمياء ا 


مم سس يسم ماسسسسم ملق وسستسسم 8 بمسسسمة 


«(؟» ادرس المركبات الآتية ثم اختر الصحيح : 
حمض الهيدروكلوريك ‏ حمض الكربونيك _ حمض الكبريتيك ‏ حمض الأسيتيك ‏ حمض النيتروز 


النسبة العددية للمركبات التي يكون لها قيم ثابت إتزان كبيرة جدا تساوي 5276 
00 4096 (ب) م609 © 209 () 8096 


22> أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 
() ترتفع قيمت ( 11م ) لمحلول حمض الآسيتيك عند إضافت أسيتات صوديوم إليه 


5 تقل قيمنْ ( 711 ) عند إضافيّ كلوريد الآمونيوم إلي الماء النقي 


(ج) عند إضافت أاسيتات الآمونيوم إلى محلول النشادر تقل قلويت المحلول ١‏ (د) جميع ماسبق 
22> ادرس الجدول الآتي : 


| عسويية ‏ | صتمي | سى 0 


الملح 
أي الاختيارات الآتية يمكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 
00 4105 (ب) :1011 »3.2 


1.31 *» 105 )( 1.16 »10> © 


22> ظ ادرس الجدول الآتي : 


أي الاختيارات الآتية يمكن وضعه مكان النقاط في الجدول : 


600 “10 » 4.49 نت 105 »ا 13.5 (ب) ”10 » 13.5 بل 105 ><« 1.8 
: © 105 »1.8 ١ت‏ 106 »ا 4.49 (د) 1013 »ا 1.8 لل 105 »13.5 
222 تركيز أيون الأسيتات في محلول تركيزه 7/1 0.25 من حمض الأسيتيك يساوي ...-... إذا كان ثابت 
' تاين الحمض يساوي ( 105 »<< 1.8 ) 
' (0 106 » 4.5 (ب) 102 1.06 
١‏ © 3104 () 103« 2.12 
للدت وم ص 020202023233350 إيؤراول فى الكيمياء 0 


ا ااا 101 


العناصر الانتقالية 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحاً عند إضافة ال ماء النقي إلي حمض الكبريتيك 11 0.01 


(1) 


3 
1 
59 
التوصيل الكهربي التوصيل الكهربي 
(د) 
3 
1 
39 
التوصيل الكهربي التوصيل الكهربي 
»> حمض عضوي تركيزه 71 0.02 ونسبة تأينه 96 0.14 
أولا : ثابت تأينه 1 يساوي 226 
0 1< 3.92 (ب) 105 »> 2.3 
© “10 »6.1 103 »1.2 
ثانيا : الأسن الهيدروجيني 717 له يساوي 57ص 
2.1100 © 5.04 © 3.55 © 4.55 


0 د : 2 
ال سيد 5 
0 , سحو امسيوين ١‏ 
- م 
ينذا ' 
”2 
إن 3 
اسه 
وج اد 
يمان ١7‏ 


3 


0 
ل 5 
. ُ 
1 5 
0 7 3 مت 
١ 5‏ > رطب 3 3 - يي 
7 سر 5-5 هه ١‏ 
1 / 3 37 , م ا 
1-6 ٍ 7 >> اخواتر وري 1 
لله 200 / 0 : 5 
00 م / د ل < - 
1 9 8 
- 
03 م 1 
١‏ 
إ 
0 


#ا الدرس الأول (الخلايا الجلفانيت) 


8 الدرس الثاني (الخلايا الإلكتروليتيت ) 


<> أدرس الشكل الآتي والذي يعبر عن أحد الخلايا الجلفانية : 
)١(‏ في الخلية السابقة تتجة أنيونات الكلوريد ا 

(أ) من نصف خليتَ النحاس إلي نصف خليتّ الألومنيوم 

(7) من نصف خَليتّ الألومنيوم إلي نصف خلينّ النحاس 


7) عند أستبدال المحلول في القنطرة الملحية 


بمحلول نترات الفضة فإن 07**شظظ15 
0 تزداد قيمس القوة الدافعن الكهربيس. © لا تتغير قيميّ القوة الدافعنّ الكهربيس. 


©) لا يمرتيار كهربي 2 السلك الخارجي (1) تتراكم أنيونات الكلوريد 2 نصفي الخلينّ. 


<> ادرس الخلية الجلفانية الاتية: 


ل 070)خل2 ل 070)ع11 
المحلول 4 يمحكن أن يحكون 0 
0 38 4 © روم 4 
2 روم و0للي4م © روي أيه 


: باستخدام بيانات الجدول الثالي‎ 4١ 


مر | 22 | *: |2 | © |26 ]2 
أي التفاعلات الآتية يعتبرغير تلقاني : 

2007 ل الور حي 20003 + بي 271 6ه 
212 اج بي 26 جسن 3ه اج ممم 6" 
بي 201 + “هآلا جاورأ + هاا 


بورع + +277 حجط ‏ نيرع +4 1 5 
(69) و 


(9ه) 


(9ه) 


22> أي من الاختيارات الاتية تصدأ بشكل أسرع: 


(1) قطعة حديومتصلة ساق من الكاغتيسيوة 
(9) اقطعة حديد متروكة :3 الهواء ذا درجات حرارة قصل إن 5056 
(©) قطعت حديد مطليج بطبقتّ من النحاس. 


(5) قطعة حويد مففوسة 3 اعد القند روشكريوتات الكضيلات 


<> في الدائرة الجلفانية المغلقة , تنتقل الأنيونات باتجاه نصف خلية ............. 


(1) الكاثود من خلال الحاجز المسامي 
(©) الأنود من خلال السلك الخارجي 


(ج) الآنود من خلال الحاجز المسامي 


(5) الكاثود من خلال السلك الخارجي 


١‏ في الخلايا الجلفانية يكون انتجاه سريان الإلكترونات: 


600 من القطب الأعلى 2 جهد الاختزال الى القطب الأقل 2 جهد الاختزال. 
(©) من القطب الأعلى 2 جهد الأكسدة الى القطب الأعلى 2# جهد الاختزال 
©) من القطب الأعلى 2 جهد الأكسدة الى القطب الأقل 2 جهد الاختزال. 


(5) من القطب الأقل 2 جهد الاختزال الى القطب الأعلى 2 جهد الأكسدة 


<» غمس ثلاثة فلزات مختلفة 1.17 في ثلاثة محاليل مختلفة كما بالأشكال الآتية : 
الترتيب الصحيح لهذه الفلزات حسب 
نشاطها الكيمياني : 
60 17>1>2>7ا 
(ب) >>[ >2 
:»ا 
(د) غ[>2 >1[ >1 
<> أكبرق.د.ك يمكن الحصول عليها من العنصرين 4,8 عندما يعكون: 
(0) #4 جهد اكسدته كسس 8 عون اكسدكه نكري 
(©) 4 جهد اختزاله كبير. 8 جهد اختزاله كبير. 
- 4 جهد أكسدته كبير., 8 جهد اختزاله كبير. 
(2) أ ب صحيح 
<> التفاعل الآتي : 
أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 
() تختزل جزيئات الكلور أيونات البروميد 
(ب) تؤكسد ايونات البروميد جزيئات الكلور 
(ج) تختزل أيونات البروميد جزيئات الكلور 


(د) تؤكسد ايونات الكلوريد جزيئات البروم 


<> الصيغة العامة لأأكسيد العنصر الذي يعمل كقطب مضحي في حماية السفن هي 20 
0 ,20 
© ,20 
© 20 
() 10 


محلول مائي لملح فلز ل[ محلول مائي لملح فلز محلول مائي لملح فلز 1/7 
فلز لإ يترسب ل فلز لأر يترسب فلز”4آ يترسب 


<< أدرس الخلايا الأريعة الآتية ثم أختر الصحيح : 


' ري 50ر11 150 50ر11 10 
أولا: عند تغطية الفلز 7 بطبقة من الفلز ”11 فإن ذلك يعتبرنوعا من الحماية 537 
| (1) الأنوديت () الكاثوديت 
ثانيا: عند تغطية الفلز 1 بطبقة من الفلز 3 فإن ذلك يعتبر نوعا من الحماية 2 
(1) الأنوديتّ (ب) الكاثودين 
ثالثا : أعكبرق.د.ك يمكن الحصول عليها عند ترتيب خلية جلفانية من القطبين 57 
0 1-147 و) 2-1 © 2-7 2-117 


<> في بطارية أيون الليثيوم تنتقل أيونات الليثيوم خلال (:1.:21) كما يلي: 
0 من الأنود السالب إلى الكاثود الموجب أثناء التفريغ. 
(ب) من الأنود السالب الى الكاثود الموجب اثناء الشحن. 
© من الكاثود الى الأنود أثناء التفريغ. 
(د) من الكاثود الى الأنود أثناء الشحن. 
72> الجدول الآتي يعبر عن أربعة عناصر 4 , 8 , © , 7 


7 34 + - 7ب 60 حجتج 2 + :قي 
7 76 + ح ثبل م27 + 8:23 جلملقر 
137 - - 0ب 0 حجهم 2 + تن 


7 0.8 - ح ار © + 17 جز[ 
يحكون ترتيبها حسب النشاط الكيمياني هو ”5 
(0 4 > « > 8 > 60 © 8 > © > 4 > م 
© « > 8 > © > 4 () © > 4م > م« > 8 


مدي نض الشامل فى الكيمياء 


<> اذا علمت أن جهود العناصر: 
7 2.92 02 اجا م1 
7 15-034 دينج تخيرر) 
فإن الرمز الاصطلاحي للخلية المكونة من القطبين: 
00 *يرن/ اير // 216/21 (ف) ‏ خ2160/21// «خلرين ديرن 
وي 1د خ21// «ررم/نتخليرن 0 400/6 ا 


أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحه بالنسبة لبطارية السيارة عندما تعمل كخلية الكتروليتية : 


: : 
.: : 
فسن ابم له انزمن إي) ال 
: ا 
ٍ 1 
0 3 
الزمن 1 الزمن 1 


(د) 
5 
:> عند وضع شريط من الماغنيسيوم في محلول نترات الفضة يحدث التفاعل الاتي: 
شر لو415)570< رى,770ع24+ ري 115 
أي الاختيارات الاتية صحيح: 
(1) أكسدة المغانيسيوم وأكسدة الفضت 
(ب) اختزال المغائيسيوم وأكسدة الفضن 


3) أكسدة المغانيسيوم واختزال أيونات الفضتّ 


(3) اختزال المفانيسيوم واختزال أيونات الفضتّ 


<> عند غلق الدائرة الخارجية في مركم الرصاص ( تفريغ الشحنة ) 0ش0شظظ 
(1) تترسب ذرات الرصاص علي الآنود 
(ب) تتأكسد ذرات الرصاص ويقل تركيز الحمض 
تختزل ذرات الرصاص ويقل تركيز الحمض 
(5) يتحول المركم إلي خليتّ إلكتروليتين 
«(ه> ادرس بيانات الجدول الاتي: 
الاار او ا ااه ا 
0 فولت) 
أي عنصر من العناصر السابقة يمكن استخدامه كقطب مضحي بالنسبة لعنصر اخر: 
(0 © بالنسبت د 4 


(#) 4 بالنسبت 3 8 
©) © بالنسبت د(1 
() 8 بالنسبت ل 4 


(5> أضاف طالب أربعة كتل تحتوي علي نفس العدد من مولات ذرات العناصر 7 , 7 ,]2 , 117 إلي أربعة 
أنابيب تحتوي كل منها علي وفرة من حمض الهيدروكلوريك , وقام برسم علاقة بيانية عبرفيها المحور الأفقي 
عن الزمن , وعبر فيها المحور الراسي عن حجم غاز الهيدروجين المتصاعد في كل أنبوبة من الأنابيب الأربعة . 


ادرس بيانات الجدول التالي , ثم اختر الصحيح : 


١‏ تيرم | له | ود | #تهد | 04 ا 


أولا : العنصر ......... يكون منحناه أقل زاوية مع المحور الرأسي 
649 © >2 
© 2 0 لا 
ثانيا : العنصر .............. يكون المنحني المعبر عنه مطابقا للمنحني الأفقي 
هه عي © 
١ 2 ©‏ 
ددن عد ع د يا م ع هي ع وا وه يي و جوع دواد واه راواه ده 


<> عندما تعمل بطارية الرصاص الحامضية كخلية الكتروليتية, أي الأشكال البيانية الاتية صحيح: 


عام 


الزمن 


12> التفاعل الآتي يمثل خلية جلفانية : 
7 + 2ر7 حجب :7/72 + 2111 


اذا علمت أن جهد الاختزال القياسي لكل من المنجنيز يساوي ( 17 1.03 - ) وجهد الاختزال القياسي للنيكل 


يساوي ( 17 0.23 - )فأي الاختيارات الآتية صحيحة : 
(1) ق دك - 17 0.8 +» والعامل المختزل هو المنجنيز 
(ب) ق دك - 17 1.26 +»: والعامل المختزل هو أيونات النيكل 
(©) ق دك -17 0.8 + » والعامل المختزل هو أيونات النيكل 
(5) ق دك - 17 1.26 +» والعامل المختزل هو المنجنيز 
72> ادرس المعلومات الاتية: 
- عند تغطية الفلز77 بطبقة من الفلز 14 فإن ذلك يعبر عن حماية كاثودية. 
- عند تغطية الفلز! بطبقة من الفلز .1 فإن ذلك يعبرعن حماية أنودية 
الفلز؟ يعمل كقطب مضحي عند اتصاله بالفلز 17 
فإن أكبرق. د.ك يمكن الحصول عليها بترتيب خلية من الأقطاب: 


© 1-7 و -34 
ب 1-11 17# 
22> تم الاختيار العشواني لأربعة عناصر من عناصر السلسلة الكهروكيميانية , اثنين منها تسبق الهيدروجين , 
واثنين منها تلي الهيدروجين 
فإن أقصي عدد من الخلايا الجلفانية التي يمكن تكوينها من هذه العناصر يساوي 6شظ5 
رك 7 (ب) 5 
6 (0 4 


الشامل فى الكيمياء ف 


<> خلية جلفانية يعبر عنها بالرمز الاصطلاحي: 
17 /تخز[ج لتخم / * وك[ 
7 0.409+ حير 26+ “رو جر 2 
7 0,23- -80 تر ااجء 2+2 1 
فإن قيمة /:,ء للخلية تساوي 016 
00 7 1,639 (ب) 17 0.936 ج) 7 0.396 () 0.1797 
قسمت قطعة حديد كتلتهاء 8 إلي أربعة أجزاء متساوية الكتلة , فإذا علمت أنه : 
- وضعت القطعة الأولي في أنبوبة تحتوي علي الماء مضافا إليه حمض الأسيتيك 
- وضعت القطعة الثانية في أنبوبة تحتوي علي الماء , ثم مرر غاز النشادر خلال الماء 
- وضعت القطعة الثالثة في أنبوبة نتحتوي علي الماء مضافا اليه حمض الهيدروكلوريك 
- وضعت القطعة الرابعة في أنبوبة تحتوي علي الماء مضافا إليه محلول هيدروكسيد حديد ( 111 ) 
أي من القطع الأربعة سوف تصدأ بشكل أسرع : 
(1) القطعت الرابعتّ (ب) القطعت الثاني 
©) القطعت الأولي (د) القطعتّ الثالثت 
72> لحماية العنصر 4/ بالعنصر 8 من التاكل يحدث مايلي: 
() سحب للإلكترونات من 4/ إلى 8 وتمثل حمايت أنوديت 
(9) سحب للإلكترونات من 8 إلى 44 وتمثل حمايتّ أنوديت 
©) انتقال الإلكترونات إلى 44 وتمثل حماينّ كاثوديتّ 
(5) انتقال الإلكترونات بين 8 , 4 ويمثل 4 قطب مضحي 


72> أي من الاختيارات الآتية يعبر عن المعادلة الأيونية للتفاعل الحادث عند وضع ساق من الألومنيوم في محلول 
كبريتات النحاس (11 ) : 
)3 + 2 24/3 حجط :243 + 
010 + 241 ل 2413 + 301 


30 + . .(1)50ل جه 30150 +2410 


)3 + 24[3 حطل :ه30 + 


<> ادرس بيانات الجدول الاتي: 


| العتصر 0 | 8 | © | 8 | 4 | 
| _جهدالاختزال(فونت)_ | 2.37- | 66,ظ- | 0.76- | 0.34 | 


أي الاختيارات الاتية صحيح عند ترتيب خلايا جلفانية: 


(0) 4 يختزل كاتيونات 8 (9) 2 يختزل كاتيونات 0 
©) 8 يختزل كاتيونات 7 () 8 يختزل كاتيونات 0 


(© أجريت التجربتين 4 و8 باستخدام لوحين من الخارصين : 


أي الأختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 
(0) التفاعل 4 كل من 4 و8 تفاعل تام 
(ب) التفاعل © 4 تفاعل تام . بينما التفاعل 2 8 تفاعل غير تام 
©) التفاعل ا كل من 4 و 8تفاعل غير تام 
(د). التفاعل 4 8 تفاعل تام . بينما # 4 تفاعل غير تام 
(«(:> ادرس البيانات الاتية: 
() لا يحفظ محلول الفلز 14 2# أوعييّ من الفلز )1 
(ب) لايمكن حفظ محلول الفلز 17 2# أوعيتّ من 1/4 
©) يمكن حفظ محلول الفلز ,1 4 أوعييّ من الفلز ]// 
(5) يمكن حفظ محلول الفلز 1 ف أوعينّ من ,1 


أي الاختيارات الاتية صحيح: 

أولا : عند تغطية الفلز 74 بطبقة من الفلز؟ فإن ذلك يعبرعن حماية 0 
(0) آنوديت (ب) كائوديت 

ثانيا : عند حفظ الفلز 34 بطبقة من الفلز 7 فإن ذلك يعبر عن حماية 50 
(0) آنوديت (ب) كائوديت 


2١‏ ثلاثة عناصر ,4,8 يكون كل أثنان منهما خلية جلفانية بأستخدام بيانات الجدول التالي أي الأشكال 
البيانية يعدبر صحيح 


004 )قم رار 64 )8 )40م )4 )8 824 824 )8 
الخلييّ الخليت الخليس الخليي 
<> بالاستعانة بالساسلة الكهروكيميائية في كتابك ادرس العناصر الآتية: 
4 له أكبر حالة تأكسد بين عناصر السلسلة الانتقالية الأولى 
8 عنصر غير انتقالي يحل محل هيدروجين الماء بعنف 


) فلز يستخدم في دباغة الجلود 


0 عامل حفازفي هدرجة الزيوت 
١‏ اقوى عامل مختزل في هذه العناصر هو 5( 

00 م © 8 2 ك) 4 
" أكبرق.د.ك يمحكن الحصول عليها بترتيب خلية جلفانية تتحكون من 2 

600 ط-4م © 4-0 © 8-0 (ه) 8-7 


22> أي من العبارات الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لمركم الرصاص : 
() يقل تركيز أيونات الهيدروجين ؛ عندما يعمل المركم كخليت جلفانيت . 
(9) يزداد تركيز أنيون الكبريتات ؛ ثم يقل ؛ ثم يزداد » ثم يقل ؛ حتي لا يصبح المركم قادرا علي إنتاج الطاقت . 
©) يزداد تركيز أيونات الكبريتات ؛ عندما يعمل المركم كخليت إلكتروليتيت . 


(5) أءج معا 


الشامل فى الكيمياء 


(:» خمسة عناصر من عناصر السلسلة الكهروكيميائية 
الأول يشبه الحديد في خواصه المغناطيسية 
الثاني يستخدم في جلفنة المعادن 
الثالتث يضاف اليه السكانديوم عند صناعة الطائرات 
الرابع أحد فلزات العملة ويقع في الدورة الخامسة 
الخامس يدخل مع الخارصين في تحكوين سبيكة النحاس الأصفر 


وبالرجوع إلى السلسلة الكهروكيميانية فإن عدد الخلايا التي يمكن تكوينها من العناصر التي تسبق 


الهيدروجين في السلسلة يساوي... 
(0 10 (©) 6 © 3 (© 1 


02> 7 ,1 ,3 , 10 أربعة عناصر فلزية , فإذا سخن : 
أولا : الفلز7 + أكسيد ”11 يتكون أكسيد 7+ الفلز 71 
ثانيا : الفلز 7+ أكسيد 7, لا يحدث تفاعل 
ثالثًا : الفلز غ1 + أكسيد 7 يتكون أكسيد 32+ الفاز [ 
رابعا : الفلز 1+ أكسيد :11 , لا يحدث تفاعل 
فإن ترتيب هذه العناصر حسب نشاطها الكيميائي هو : 
ر0 2 > 7( > ع1 > ا 
© 11 > 7 > ا >1 
1١ 9‏ > 7 > غ1 > 1١‏ 
( 27 > 0/7[ > 8 > 16 
<> من خلال دراستك لاساسلة الكهروكيميانية فإن التفاعل الآتي: 
ىري 24 لون 1[ جرم لاه 
فإن التفاعل يعتبر 535 


(1) تلقائي ©) غير تلقائي 


الشامل فى الكيمياء 5 


02> أي الأشكال البيانية الآتية يعبرعن كتلة الأنود في الخليةالجلفانية بمرور الزمن 


(0) 


الرمن 
5 
صٍِ ٍ 
3 3 
الرمن الزدن 
<> اذا علمت أن: 
17 0.409 802 4+2 
7 --8 ع++*قج8 


عند تكوين خلية جلفانية من 4,8 أي الاختيارات الاتية تعبر عن الرمز الاصطلاحي وقيمة/::2 للخلية: 
(0 1.2097-/7مه ‏ 28*/28// 4/2 
(ب) 40 اعريو ‏ 4/42 // 28*/28 
© «0.896-/71ه ‏ *24/24// 8*/8 
9) «0.879-/مه ‏ 8*/8// 62م 24/2 
إذا كان جهد الاختزال القياسي للنيكل ( ”7 0.23  )-‏ فإن عنصر النيكل 050508ظ 


(1) يؤدي إلي تصاعد الهيدروجين عند إضافسّ حمض الهيدروكلوريك المخفف إلي أنبوبتّ تحتوي علي 
قطعتّ منه 


(ب) يحل محل هيدروجين الماء 
©) يؤدي إلي تغير لون كبريتات النحاس عند غمس ساق منه داخل المحلول 
(د) جميع ماسبق 

:> الرمزالاصطلاحي الاتي يعبرعن أحد الخلايا الجلفانية: 


248 اخروى 248 1 ل 0" 


١‏ العامل المختزل هو ش22 
(0 أيونات النيكل (ب) ذرات الفضتّ ©) أيونات الفضت (5) ذرات النيكل 


الكيعناء الكهربية 


في التفاعل الغبر تلقائي نتحدت أكسدة ل. 5 
() ذرات النيكل (ب) ذرات الفضت ©) أيونات النيكل (د) أيونات الفضتّ 


<> أي من مجموعات الأحماض الآتية يمكن استخدامه في تركيب قطب الهيدروجين القياسي : 
() حمض الهيدروكلوريك - حمض الأسيتيك - حمض الكربونيك 
(7) حمض الأسيتيك - حمض النيتريك - حمض الكبريتيك 
(ج) حمض الكربونيك - حمض الهيدروسيانيك - حمض الهيدروكلوريك 


(5) حمض النيتريك - حمض الهيدروكلوريك - حمض الكبريتيك 


<7> أربعة عناصر :( ,+ ,1 يمكن التعرف على موقع كل منها بالنسبة للأخر وبالنسبة للهيدروجين في السلسلة 


الكهروكيميائية عن طريق 06 
() إضافتج قطعت من العنصر إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف 
(7) إضافت قطعيّ من العنصر إلى محلول ملح العنصر الآخر 
©) تسخين كل منهما ظ الهواء 
() أب صحيح 
72> العناصر الثلاثة ]1 , 7 , 117 فلزات ثنائية التكافؤ 
- الفلز يؤدي ألي تصاعد غاز الهيدروجين عند غمسة في حمض 7101 ولا يتفاعل مع أيونات الفدز 11 
- الفلز ا جهد أختزالة موجب 
أي الأختبارات الآتية يعتبر صحيحًا عند ترتيب هذه العناصر في خلايا جلفانية : 


<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند إضافة كبريتيد الصوديوم إلى محلول كبريتات الصوديوم في خلية 


دانيال: 
0 (ب) 5 5 
1 ل 1 
3 - 3 
الزمن الزمن الزمن الزمن 


<> أربعة عناصر 7 , 77 ,]3 , 117 يعبر عنها بأنصاف الخلايا الآتية : 
47 - حرا 


7-م- الارلة 
7 1.36 - - لآلا 
7- - 2/27 
أكبرقوة دافعة كهربية يمكن الحصول عليها من خلية جلفانية قطباها من العنصرين 6ك 
(4 دك © 7-غ1 © 06 60خ - ناآ 


72> بمرورالوقت فإن الإلكتروليت في نصف خلية الكاثود.... في الخلية الجلفانية: 
(0) تزداد كثافته 
©) تظل كثافته ثابتت 
©) تقل كثافته 
(ك) تزداد كثافته ثم تقل 
72> أربعة عناصر 7 ,) , 8 , 4 جهود الاختزال القياسية لها كا يلي : 


ا العتصر ا | 89 | © | 8 | 4 ل 


شدهة النيار 


وضع كل اثنين منها معا لتكوين خلية جلفانية , أي الاختيارات الآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن قيم القوي 


الدافعة الكهربية الناتجة عن هذه الخلايا : 
600 ب)-م > )-8 > ([-م > «[8-1 
9 8-0 > «م-م > 8-6 > 4-0 
(2) م-م > 6-م > 8-0 > 8-0 


(د) 8-6 > 8-0 > 6-م > 6-م 


5 الشامل فى الكيمياء 


ّْ > في ضوء فهمك لخواص الأكسدة والاختزال للعناصر المختلفة, مستعينا بالسلسلة الكهروكيميانية تصدأ 


ظ قطعة الحديد بشكل أسرع عندما تتصل ب. مم 
(1أ) قطعت من الماغنيسيوم (7) قطعيّ من النحاس 
(ج) قطعت من الألومينيوم (2) قطعيّ أخرى من الحديد 


«:> ادرس الأشكال 0 - بفلز 7 : 


(حمايت ع )5 كحاثكوددير ( 5 حاثوديتّ ) (حمايج 2 ( 


أي الأختيارات الآتية يعبر عن الترتيب الصحيح للعناصر السابقة حسب نشاطها الكيميائي : 


(6آا < /ز < 7 < غ] 119 < لا < خخ < 2 

9خ < 7 < /11 < 7 7262 <غ < 817/7 < ا 
<> الإلكتروليت الذي يؤدي إلى تآكل المعدن بسرعة أكبر هو 58 

111370, )111( )( 1]101.)0.51/4( 00 

1]1,50, )12( )( 1]1,50, )0.511( )© 


<© أربعة أوعية 2 , © , 8 , 4 

(4 ) وعاء من الألومنيوم يحتوي علي محلول نتزات الفضة 

(8 ) وعاء من النحاس يحنوي علي محلول كبرينات الحديد ( 11 ) 

() ) وعاء من الحديد يحتوي علي محلول كبريتات الخارصين 

((1 ) وعاء من الفضة يحنوي علي محلول حمض الهيدروكلوريك 

في أي من الأوعية الأربعة لن يتغير شكل المحلول عند تركها في الهواء مدة كافية من الزمن : 

(0 0,8,4 © 0,8,رم (2) 4,2,6 ()2 ركه ,8 

<> في الخلية التي قطباها النيكل والكادميوم: 
 85-+0402 7‏ 2 جر *ه0 ج04 
 805--0,23 7‏ لاد وزيز 


فإن قيمة /:ء للخلية تحكون آظ2 
(© 0.6327 ) 0.632177- © 0.1727 - (ه) 0.1727 


<> عند توصيل بطارية السيارة بمصدر للتيار المستمر قوته الدافعة الكهربية ( 17 12.6 ) 006ظ 
() يحدث أحسدة لقطب 28 
© يحدث اختزال لقطب ,800 
(ج) يتحول محلول كبريتات الرصاص /11 إلي حمض الكبريتيك 
(5) يحدث تفاعل عكسي عند القطبين 
<> تفاعلات الأكسدة والاختزال في خلية الوقود تؤدي الى: 
(1) تحول الهيدروجين بالاختزال الى جزيئات الماء 
(©) تحول الأكسجين الى أيونات هيدرو كسيد بالأكسدة 
©) انتقال أيونات الهيدر وكسيد نحو الكاثود 
(3) انتقال أيونات الهيدروكسيد نحو الأنود 


(2» عنصران 4 , 8 يعبر عنهما بالمعادلات الآتية : 


ا 1 


يكونان معا خلية جلفانية الرمز الاصطلاحي لها شو .......... 


3+ 
(يلك 38 


3+ 
| (9ه) 34 


2173 3412 


(0) | م 


يمكن الحصول على أعلى ق.د.ك لخلية جلفانية من: 


600 (1 انود ور) كاثود © ظانود و(1 كاثود 
© ,انود و4 كاثود (5) 4 انود و7 كاثود 


> ثلاثة أنابيب 4 و8 و0 تحتوي علي تركيزات مختلفة من محلول كلوريد الصوديوم , وضع في كل منهم 
قطعة من الحديد أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا إذا علمت أن قطع الحديد الثلاثة مساوية الكتلة 


)1( : (ب) 


كبنلن قطفين الحديد 
قطعن الحديد 


0 ] 01] 
: 1 0 1 
[01] : [1)] 
«ب> اذا علمت أن جهد الاختزال القياسي للعنصر ا يساوي 0.817 أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند توصيل 
قفصيب من غ( ب 5111 
)0( (ب) (ج( ز(د) 
١‏ 1 
ا ! اش 
م 32 
الزمن' الرمن الرمن الزمن 


الشامل فى الكيمياء ذا 


(> أدرس الشكل الآتي والذي يعبرعن إحدي الخلايا الجلفانية 


0و4 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن تركيز أنيون النترات في نصف خلية الماغنسيوم ظا ما بقيت القنطرة 


الملحية تعمل بكفاءة . 
ْ [110] [170] 
الزمن  )١(‏ الزمن (ب) 
| [,80] | [,170] 
الزمن (ج( الرمن (د) 


<> ادرس الخلايا الجلفانية الآتية: 


١‏ عند توصيل القطب (1 بالقطب.... يعمل الأخير كقطب مضحي: 


00 6 9) 8 © 4 (5) أ.ج صحيح 
"- عند توصيل قطب من ) بقضيب من 8 تتجه الالكترونات.... 
00 من0 إلى 8 (#) من 8 الى © 


2 ادرس الجدول الآتي والذي يعبر عن أربعة عناصر 72 , ١1‏ , 2 , 717 


أي العبارات الآتية تعتبر خاطنة : 


() العتصير ]ل يؤصد الفتضرين 2 ,7 


ال اي ل وو الك اا اك 0 ا 1 


©) العنصر 7 يختزل العنصر لآ ويؤكسد العنصر 71 


(ج) العنصر 11 يؤكسد العنصر 7 ويختزل العنصر 1 


(د) العنصر 37 يختزل العنصرين 7 , 1 


22 ادرس الشكل البياني المقابل الذي يعبر عن خلية جلفانية تتكون 
من العنصرين 117. 172 كل منهما مغموس في أحد محاليل أملاحه 
أي الاختيارات الآتية يمحكن أن يعبر عن الرمز الاصطلاحي لهذه الخلية الجلفانية: 


له يي و6 0 
5 (5) 1/1 م لمن حوري 

2 ا 076 
0 توي لر/1/1// يو 0# 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن مركم الرصاص . 


)0( 0 
7 
يه © 
1 
0 
الزمن 

: 5 
3 1 
3 
1 
3 

الزمن 


(ب) 


الزمن 


كثافت الألكتروليت ١‏ كافت الألكتروليت 


تركيز المحلول 11 


الزمن 


الشامل فى الكيمياء 


<> يمكن التعبير عن الرمز الاصطلاحي في خلية الوقود كما يلي.... 


| () 0/207 // *213 11 (© 202 /ي0 // *لقه /,1ق2 
ظ © ,211/113 // ,202/0 () *411 /,211 // 0/202 
عسل سيك لع ا د ةع 


د 0 200 


أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 


(أ) تغطيت الفلز) بإي من الفلزات 4 أو (1 تعتبر نوعا من الحمايتّ الكاثوديتّ 

(ب) يعمل الفلزان8 أو 44 عمل القطب المضحي عند تغطينّ الفلز0) بأحدهما 

(ج) يمكن حمايتّ الفلز 4 بأي من الفلزات ) أو (1 فيما يعرف بالحماية الآنوديت 

(2) تغطيتّ الفلز 44 بالفلز) لحمايته تعتبر أكثر فعالي من تغطيته بالفلز (1 
<> أربعة قطع من النحاس والصوديوم والفضة والرصاص غمرت في محاليل أملاح مختلفة 

فإن الفلز الذي يتغطى بطبقة من فلر اخر ننيجة غمره في المحلول هو.... 

(0) النحاس يذ محلول كبريتات الحديد 

(©) الرصاص 4 محلول كبريتات الصوديوم 

©) الفضت ل محلول نترات الرصاص 


() الحديد 2 محلول كلوريد النحاس 


<> ساق من الفلز ( 1 ) مغموس في محلول له مع النترات . وساق من الفلز ( 7 ) مغموس في محلول له مع النترات 
تم توصيلهما معا بالأدوات اللازمة لتحكوين خلية جلفانية 


باستخدام المعلومات الموجودة في الجدول الآتي : 


417 - - ال اير جام2 + دير 


7 12 - ح ”ير 9[ جم 2 + م1 


أي العبارات الآتية يعتبر صحيحا بالنسبة لهذه الخلية الجلفانية : 
(0) تنتقل الإلكترونات والأنيونات من نصف خليت ( 1 ) إلي نصف خليت (7 ) 


(ب) تنتقل أنيونات النترات من نصف خليتّ ( لآ )إلي نصف خليت ( )7 ) ؛ وتنتقل الإلكترونات من نصضف 
خليدّ( 72 ) إلي نصف خلية ( 1[ ) 


(ج) تنتقل الإلكترونات والأنيونات من نصف خليت ( ك1 ) إلي نصف خلية( 7 ) 

(3) تنتقل الإلكترونات من نصف خلية( /[ ) إلي نصف خليت ( ]1 ) ؛ تنتقل أنيونات النترات من نصف 
خليدّ( 1 ) إلي نصف خليد ( 1 ) 
تعتبر سبيكة الديور ألومين من سبانك المركبات البينفلزية ومن أمثالها سبيكة تتحكون من 1-8/ وسبيكة 
تتكون من 1-0 إذا علمت أن الفلز8 يكون مع الرصاص خلية جلفانية يعمل فيها ‏ كأآنود. فإن الفلز 


يعمل هىك ........... عندما يعكون خلية جلفانية مع :5111 
600 كأنود © كحاكود 
إذا علمت أن : 


جهد أكسدة ( 5::*2 ) إلي ( 5::*4 )يساوي 17 0.15 - 


وجهد أمكسدة ( 1*2 ) إلي ( 1*3 ) يساوي 17 0.75 + 


فإن جهد التفاعل الآتي : “*يرى + 1/2 جب :2:رى + 23+جع17 هو م ع 
00 0,977 9) 7 0,9 - (2 0.67 (ه) 7 0.6 - 
<> بدراسة العناصر المكونة لسبيكة النحاس الأصفر, تم ترتيب هذه العناصر في خلايا جلفانية أحد قطبيها هو 
15 أي العبارات الآتية صحيحة: 


() يمكن ترتيب خليتين يعمل فيها :51511 كأنود 
(7) يمكن ترتيب خليتين يعمل فيها 51115 ككائود 
©) يمكن ترتيب خليتين يعمل فيها 5111 كاأنود مرة وككاثود مرة أخرى 


(5) لا توجد إجابج صحيحت 


الشامل فى الكيمياء 5 


<> باستخدام بيانات الجدول التالي : 


| العنصر_ | لم | 8 | 82 |[ © | 8 | 4 )ا 
| جهداختزاله | 0.23- | 034+ | 1.36+ | 2.363- | 0.41- | 08+ | 

دكل عنصر من العناصر السابقة تمكن العلماء من قياس جهده بوضعه في خلية جلفانية مع قطب 
الهيدروجين القياسي , وقياس القوة الدافعة الكهربية لتلك الخلية . 


النسبة العددية للخلايا الجلفانية التي يعمل فيها قطب الهيدروجين القياسي كآنود إلى تلك التي يعمل فيها 


قطب الهيدروجين القياسي ككاثود هي ا 
600 1-2 © 1:1 (3:1)2 ()1:5 


<> يمكن القول بأن أحد تفاعلات الخلية الجلفانية تلقاني عندما: 
(0) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى 2# جهد الاختزال الى الأقل 2 جهد الاختزال 
(ب) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى ‏ جهد الأكسدة الى الأقل 2 جهد الاختزال 
©) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى 2 جهد الأكسدة الى الأقل 4 جهد الأكسدة 
(5) يكون اتجاه الالكترونات من الأعلى 2# جهد الاختزال الى الأقل 2 جهد الأكسدة 
<> نصف الخلية القياسية المنفرد 3111 
(1) يمثل دائرة مفتوحت حيث لا يوجد سريان للإلكترونات منها أو إليها 
(7) يحدث علي سطح القطب المغمور فيه عمليت أكسدة فقط 
(ج) يحدث علي سطح القطب المغمور فيه عملي اختزال فقط 
© قيمنّ جهد الاختزال القطبي له تساوي 7670 دائما 


> 


١‏ يمحكن ترتيب ستة خلايا جلفانية من ٠.‏ عتصر: 

00 3 (© 5 © 4 ره 6 
"-عدد الخلايا الجلفانية التي يمكن ترتيبها من خمسة عناصر يساوي 00000 

(1) :تفيى غنه العتاضو (7) نفس عدد العناصر 3+ 


١ 
١ 
ل‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
١ 
١ 
+2 ش ©) ضعف عدد العناصر () ضعف عدد العناصر‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


ددس بن الشامل فى الكيمياء 


«(0> أي العبارات الآتية تعبر عن خلية الوقود : 
(أ) حجم بخارالماء الناتج يساوي حجم الهيدروجين المستهلك عند الآنود 
(ب) حجم الهيدروجين المستهلك عند الآنود ضعف حجم اللأكسجين المستهلك عند الكاثود 


(ج) حجم الأكسجين المستهلك عند الآنود يساوي حجم الماء الناتج 


(ك) ب»؛ج صحيح 
(7> ادرس التفاعل التلقائي الآتي: 
روي 21 + ريرغ + رورلآ +ريم 216 
أي العبارات الآتية صحيح: 
(1) جهد أكسدة لآ أكبر من جهد أكسدة )1 (9) جهد اكسدة ل اكير من جهد اكسدة لآ 
©) العامل المختزل هو رآ () العامل المؤكسد هو رغ[ 


72> أدرس الشكل الآتي والذي يعبرعن أحدي الخلايا الجلفانية : 


1 تيور 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن تركيز أيونات النحاس في نصف خلية النحاس بعد فترة من مرورالتيار 


الدكهربي 

1 1 

ِ ِ 

3 3 (0) 

1 1 

الزمن : الزمن : 
5 د 
١ج(‏ 1 (د) : 
2 1 

: : 


عمسم لس ما اماف سار سقس ل لهكها ا 


<> ادرس الخلية الجلفانية الآتية: 


المحلول 4 في القنطرة الملحية يمكن أن يكون 5 
(1) كلوريد باريوم 


(ب) كلوريد كالسيوم 
©) كبريتات صوديوم 
(د) كبريتيد صوديوم 
9*> في التفاعل : رر,,01ع24 2 جب 2 ن,ل0 + يها 
نصف تفاعل الأمكسدة هو 000 


هال »2 + ج11 6ن 
-26 + رب “ه21 2/15 6" 
بي 01 2 حب 26 + ران 


6 + بي 01 2 سر ران كك 


«:» إذا علمت أن جهد الاختزال القياسية لكل من ١‏ ,1 هي  7--1.02977‏ , 0.12617--]1 
في الخلية الجلفانية المتحكونة منهما وعندما يكون التفاعل غير تلقائي فإن الالكترونات تنتقل 
من 1121 
(0) من ]3 إلى لآ عبرالقنطرة الملحيتّ (ب) من 3 إلى ]1 عبر القنطرة الملحيتّ 
©) منغ إلى لآ عبر السلك (د) من 7 إلى ]1 عبر السلك 
42 التفاعل الآقي : ,87 + ,201 جر 287 + 01,١‏ العامل المؤكسد هو 525 
(1) الكلور (ب) أيونات الكلوريد (ج) البروم (د) أيونات البروميد 


(:» عند إجراء معايرة لإلكتروليت مركم الرصاص 4 مع الكتروليت خلية الزنبق 8 لهما نفس التركيز فإن.... 
(00) حجم4 يساوي حجم8 
(ب) حجم 4 ضعف حجم 78 
(ج) حجم 8 ضعف حجم / 


2< ادرس الجدول الآتي والذي يعبر عن قيم جهود الاختزال القياسية للفلزات 7 , 0 , 8 , 4 


الاا لسر اللسسا سس الا كر الك لكك 


فإن الفلز الذي لا يتغطي بطبقة من الفلز الآخر نتيجة غمره في المحلول هو فدز 2711 
(0) الفلز8 عند غمره ل محلول كبريتات الفلز (1 
(©) الفلز 4 عند غمره ‏ محلول نترات الفلز © 
©) الفلز0) عند غمره ‏ محلول كلوريد الفلز 8 
(2) الفلز0) عند غمره ‏ محلول كبريتات الفلز (1 


<إ:> في إحدى الخلايا الجلفانية التي تحتوي على محلولي كلوريد النحاس 17 وكلوريد الصوديوم كإلكتروليتات 
في نصفي الخلية. فإن محلول القنطرة الملحية المناسب للاستخدام هو.... 


(0) كلوريد رصاص (ب) كلوريد الكوبلت 
(ج) كلوريد فضت () أ ب صحيح 
<> أدرس الخلية الجلفانية الآتية : 
أي العبارات الأتية صحيح ! 
() جهد اكسدة 4 أكبر من جهد أكسدة 8 
(ب) بعد فترة تقل كتلتّ 8 بينما تزداد كتلت 4 


(©) تنتقل الأنيونات عبرا لسلك من نصف خليتّ 4 الي نصف خليتّ 8 


(ك) ب.ج صحيح 
(<7> أربعة عناصر ,4,8,0 جهود الاختزال القياسية لها كما يلي: 
7 2.71--8 7 0,79--4 
7 023--10 7 0.8+-0 
الترتيب الصحيح لهذه العناصر حسب معدل تفاعلها مع وفرة من حمض الهيدروكلوريك إذا تساوت في عدد 
المولات: 
(6 1<4<0<8 9 8<4<2<0 
© 8<2<0<4 (ه) 4<2<8<0 


<7> إذا علمت أن العنصر ( 1 ) جهد تأكسده يساوي 77 2.71+: فإن العنصر ( 1 ) يعبر عن أفضل عامل 
مؤكسد جهد اختزاله يساوي .......... ليهكون نصف خلية مع العنصر ( 2 ) 


00 17 0.34 9) 7 1.42 © 2.7177 - ( 77 0.15 - 
<> يمحكن أن يوجد العنصر 3 في الطبيعة في الحالة الذرية إذا هكان.... 

(1) جهد اختزاله أقل من جهد اختزال الهيدروجين 

(ب) جهد اختزاله اكبر من جهد اختزال الهيدروجين 


©) جهد اكسدته أكبر من جهد أكسدة الهيدروجين 


(3) اامتفا 
<> عندما تعمل بطارية السيارة كخلية جلفانية . فإن كثافة الإلكتروليت ....... . بينما ........... قيمة 13م 
() تقل - تقل (ب) تزداد - تقل ©) تقل - تزداد (د) تزداد - تزداد 
(.» عند شحن مركم الرصاص يحدث كل مما يأتي ماعدا: 
(1) يزداد تركيز الحمض ©) تقل كتلتالماء 
©) تقل قيمد 2011 (2) تقل قيمت 511 


<> في التفاعل الآتي : مم24 + ب 2*2 حجري 244 + رى :27 
إذا كان جهد اختزال الفضة ”1 0.8 -, وجهد اختزال الخارصين 77 0.76 - - 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
(0) يتجه التيارمن نصف خليت الفضّ إلي نصف خليت الخارصين » وقيمت ( ق د ك -/17 1.56 ) 
©) يتجه التيارمن نصف خليت الفضت إلي نصف خليتّ الخارصين , وقيمت ( ق دك > 77 1.56 -) 
©) يتجه التياررمن نصف خلينَ الخارصين إلي نصف خليت الفضت ؛ وقيمت ( ق د ك - 77 1.56) 
(5) يتجه التيارمن نصف خليتّ الخارصين إلي نصف خليتّ الفضت؛ وقيمت ( ق د ك - 77 1.56 -) 


2( ثلاثة أعمدة لعناصر مختلفة © ,8 ,4 وضعت في حمض .7101 مخفف فتفاعل 8 ,4 ولم يتفاعل العنصر © 
وعند وضع العنصر 4 في محلول يحتوي على أيونات العنصر 8 حدث له تآكل. 


فإن ترتيب هذه العناصر من حيث جهود أكسدتها هو 5 

4<0<8 © 8<4<6 00 : 

© 0<8<4 () 8<0<م 

خخ ل( 202020202020 الشهل فى الكيمياء 0 


أي العبارات الآتية يعتبرصحيحا : 


(أ) يحل الألومنيوم محل النحاس 2# محاليل أملاحه ؛ لأن جهد اختزال الألومنيوم أكبر من جهد اختزال 
النحاس 


(ب) يسلك الليثيوم دائما ْ الخلايا الجلفانيج سلوك العامل المختزل لأن جهد أكسدته هو الأأكبر بالنسينّ 


لباقي العناصر 


(ج) إذا كان جهد اختزال الهيدروجين أكبر من جهد اختزال النيكل وجهد أكسدة الفضيّ أقل من جهد 
أكسدة الهيدروجين ؛ فإن الفضيّ يعمل كاأنود 4 خلينّ جلفانييّ له مع النيكل 


(ك) ب؛ج صحيح 
عند توصيل القطبين 8 ,4 فإن 8 يعمل كقطب مضحي أي الأشكال البيانية الآتية صحيح: 


كلين 4 صلم 4 كلنرن 4 كلمن 8 
0 (ب) 5 5 
الزمن الزمن الزمن الزمن 


أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحاً عند غمس ساق من الخارصين في محلول كبريتات النحاس . 


7 50 

ع 

ا 

تركيزايونات الخارصين 1 
)0( 


تركيز آيونات 0-0 تركيز آيونات الخارصين ا 
١ج(‏ (د) 


الشامل فى الكيمياء 1 


<> عند وضع ساق من عنصر 4 في محلول لأيونات العنصر 8 فإذا علمت أن العنصر 4 ثنائي التكافؤ, والعنصر 
8 أحادي التكافؤ, فأي مما يلي صحيح: 


() عدد مولات 4 الذائبج ضعف عدد مولات 8 المترسبنّ 


(ب) عدد مولات 4 الذائييّ نصف عدد مولات 8 المترسبت 

(ج) عدد مولات 4 الذائبت تساوي عدد مولات 8 المترسبت 

(د) عدد مولات 4 الذائبت ثلاثتّ أمثال عدد مولات 8 المترسبن 
من الخلايا القلوية : 

(0) بطاريت الليثيوم - خليت الزئبق 

(ب) خليت الوقود - بطاريت |الليثيوم 

2) خليت الزئبق - خليت الوقود 

(د) بطاريت السيارة - خليت الزئبق 


إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية لكل من النحاس والذهب وا ماغنيسيوم هي ( 0.34 /1.498 /2.363-) 
فولت على الترتيب. أي التفاعلات الآتية لا يحدث تلقائيها: 


0 , انر 3 “لاجر لاجر تخي 
65 ا 
جح 1+ ضيه 
(© لي “الجر لاجر تيلخ + توا 
كت ص © 80 ور لم 


5 0 0 اس ا نه علد 


قيمة أكبرقوة دافعة كهريية يمكن الحصول عليها من خلية تتكون من عنصرين هما 211 
20ر4 

8, 0 (ب)‎ ١ 

©,4© 0 

د 

اددج ير كوعود د جج2 0-2722 و د حا 1 ان 


<> أي الأشكال البيانية صحيح بالنسبة لخلية جلفانية بمرور الزمن: 


4 تركيز لكر روليت يد (ب) و ا بن 

الزمن الزمن 

رج( تركيز الإلكتروليت 2 (د) تركيز الإلكتروليت ث2 
نصف خلين المهبط نصف خليئٌ المهبط 

الزمن الزمن 


<> إذا كان جهد تأكسد الخارصين 17 0.76 , وجهد تأكسد النحاس 77 0.34 - 
أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
(0) 77 1.1 - -/67: وتفاعلها غير تلقائي 
(ب) 77 1.1 -/:67) وتفاعلها تلقائي 
١ ©‏ 1. - -/71© : وتفاعلها تلقائي 
17 1 - 7117© : وتفاعلها غير تلقائي 


<> اذا كانت جهود الاختزال القياسية لكل من الرصاص و الصوديوم و الكروم والنيكل على الترتيب هي ) 
(0.13-/ 2.71-/0.74- /0.25- فولت 


أي التفاعلات الآتية يحدث تلقانيا 
(0 371*2 + :21ج زم + *ه[21 
(ب) 7*2( + ماوج 1[[ + 2*رام 
© 31712 + 20ج 3171 + درر)2 


(د) تخرر) + ه[31ج من + +ه[31 ' 


<> باستخدام بيانات الجدول الأتي 


العشصرع اا( ا ع 8 
جهد الأمكسدة 10767 2.97 


أي الأشكال البيانية الأتية يعبر عن أكبر واقل قوة دافعة كهربية عند ترتيب كل عنصر من هذه العناصر في 


اميا 


108 0 0 5 0 1 


(ب) 


8 12 
الخليىم 


2 ادرس العناصر الآتية: 
م أحد فلزات العملة يقع في الدورة الرابعة 
8 يستخدم مع الألومنيوم في صناعة عبوات المشروبات الغازية 


) يستخدم مع الحكروم في صناعة ملفات التسخين 


١‏ من أمثلة الحماية الآنودية: 
(1) تغطيت الفلز 4 بالفلز 2 (ب) تغطيت الفلز 4 بالفلز :© 
©) تغطيت الفلز0) بالفلز 8 (د) جميع ماسبق 

"- عند تغطية الفلز 8 بطبقة من الفلز ) فإن ذلك يعتبر نوع من الحماية 25 


(0) الآنوديت (ب) الكاثوديت 
<> أضيفت برادة الحديد إلي المحلول الناتح من مركم الرصاص بعد عملة كخلية جلفانية لفتره . وتم تسخين 


المحلول الناتج تسخينا شديدا , وتم جمع الغازات الناتجة كل علي حدة بطريقة ما 
أي الاختيارات الآتية يمكن التعرف بها علي الغازات الناتجة : 


(1) يمرراحدها خلال محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضدّ بحمض الكبريتيك المركز 
(ب) يمرر أحدها خلال محلول أسيتات الرصاص 
©) يمرر احدها خلال الماء فتقل قيمخ ( 771 ) للماء 


()1:ج معا 


<> عند توصيل قطب الهيدروجين القياسي بقضيب من الماغنيسيوم لتحكوين خلية جلفانية, أي الاختيارات الآتية 


ساماتاس : 
00 1 58 51 5 5 1 
الزمن الزمن الزمن الزمن 


«7» إذا علمت أن العناصر 7 ,1 ,]3 , 117 ,1 هي فلزات تكون أيونات موجبة الشحنة 
- العنصر 1 يتفاعل مع كم من أيونات العناصر 7 , آ ,]3 , 117 


- العنصر 7 يتفاعل مع أيونات العنصر 7 , ولكنه لا يتفاعل مع أيونات العنصر 7 


- عند بناء خلية قطباها من العنصر 1/7 والهيدروجين , تنتقل الإلكترونات من الهيدروجين إلي قطب العنصر 


4 
- العنصر 1 يذوب في محلول حمض الهيدروكلوريك 71 1 
من المعطيات السابقة أي لاختيارات الآتية تعتبر صحيحة : 
أولا : عند بناء خلية جلفانية من العنصرين 7 , 7 فإن 58 
() 7 هوالقطب السالب وتحدث عنده عملينّ الأأكسدة 
(ب) لآ هوالقطب الموجب وتحدث عنده عملي الأكسدة 
(©) 7 هوالقطب الموجب وتحدث عنده عمليتّ الاختزال 
(د) 7 هوالقطب السالب وتحدث عنده عملين الاختزال 
ثانيا : لحفظ محلول العنصر )1 يمحكن استخدام وعاء من العنصر 526 
(0 12و11 فقط 
(ب)11 أو 78 فقط 
2) 7 او188 أو آ فقط 
(د) 11 فقط 


(إن> عنصران 8 ,4 العنصر 4 صيغة أكسيده هي ,0 ,4. بينما العنصر 8 صيغة كلوريده هي .801 
عندما يكون العنصران 8 ,4 معا خلية جلفانية يعمل فيها 8 كمهبط, أي الاختيارات الآتية صحيح: 
() تتأكسد ذرتين من 4 مقابل اختزال ثلاثي ذرات من 8 
(ب) تختزل ذرتين من 4 مقابل أكسدة ثلاثيّ ذرات من 8 
©) تختزل ثلاثت أيونات للفلز 8 مقابل أكسدة ذرتين من 4/ 
© تتأكسد ثلاث ذرات من 8 مقابل اختزال اثنين من أيونات الفلز 4 


<> عنصران 71 , 11 يكونان معا خلية جلفانية , كل منهما ثنائي التكافؤ , يعبر عنهما بالمعادلات الآتية : 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 


(1) التيار يسري من نصف خليت ( 77 )إلي نصف خليتّ ( 14 )؛ لأن المصعد هو العنصر ( 11 ) 
(©) التيار يسري من نصف خلييّ ( 14 ) إلي نصض خلييّ ( 11 ) ؛ لأن المهبط هو العنصر ( ]/ ) 
©) التيار يسري من نصف خليت ( 34 ) إلي نصف خليت ( 71 ) ؛ لأن المصعد هو العنصر ( 1/1 ) 
(د) التيار يسري من نصف خليت ( 27 ) إلي نصف خليت ( 14 ) ؛ لأن المهبط هو العنصر ( 11 ) 


«:»> عنصران 17 ,3 صيغة أكسيد العنصرين هي 0 ,7, ,0 ,]3 عندما يكونان معا خلية جلفانية يعمل فيها 
العنصر 5 كانود فإن الرمز الاصطلاحي للخلية هو 2117 


0 76 / يم // 2 2 
د ا 076 
01 
(ك) م37 / 7*3 // رم 236 ك2 


<> ثلاثة قطع من الحديد © , 8 ,4 متساوية في الكتلة ولها نفس مساحة المقطع . 
(1) القطعة الأولي نتحتوي علي حديد وشوائب من الحكربون بنسبة 10 
(2) القطعة الثانية تحتوي علي حديد وشوائب من الحكربون بنسبة 4 
(3) القطعة الثانية تحتوي علي حديد وشوائب من الكربون بنسبة 22 
أي الأشكال الأتية البيانية الآتية تعتبر صحيحا : 


(2) 
(1) 
3 


كتلتّ الصدا المتكونت 
0-0 
سد اننا : 
كتليّ الصدا المتكونت 


الزمن )0 الزمن (ب) 


كتلس الصدا المتكونت 
د 
دا 


الزمن 5 


<> عنصران نر , يكونان معا خلية جلفانية بحيث إن قضيب من الفلز : مفموس في أحد محاليل أملاحه وقضيب 
من الفلز 7 مغموس في أحد محاليل أملاحه, يصل بينهما قنطرة ملحية تنتقل خلالها الأيونات من نصف خلية 


< إلى نصف خلية ( 
أي الأشكال البيانية الآتية صحيح: 


(ب) 5 


تركيز المحلول 2 
تركيز المحلول لز 


د الزمن الزمن الزمن 


<> ثلاثة أنابيب) , 8 , 4 كل منها تحتوي علي كمية وفيرة من الماء أضيف إلي الأنبوبة 4 كتلة من ملح 
أسيتات الآمونيوم . وأضيف إلي الأنبوبة 8 كتلة من ملح الطعام . وأضيف إلي الأنبوبة © كتلة من ملح 
كربونات الصوديوم , ووضعت ثلاثة قطع من الحديد لها نفس الحجم والكتلة في كل أنبوبة 


إذا علمت أن الكتل الثلاثة من هذه الأملاح تحتوي علي نفس العدد من المولات 
فإن الترتيب الصحيح لمعدل التأكل في الأنابيب الثلاثة هو : 

(0 للم > 8 > © (© لم > © > 8 

© © > م > 8 8 > © >4 


<> ادرس بيانات الجدول الآتي: 


| 
| 
ظ 
ظ 
| 
ظ ا ال 107 
ظ 
| 
| 
| 
ا 
ا 
| 
| 


أي العبارات الآتية صحيح عند تحكوين خلية جلفانية: 


0 تختزل ذرات ) أيونات 2 © تؤكسد أبونات 4 ذرات ر) 
©) تختزل ذرات 19 أيونات 8 (د) تؤكسد ذرات 7 أيونات / 
<9> باستخدام بيانات الجدول التالي : 


ااا 237517+-"8 ا د31 ااا | قا 
مد 
هم 


7 2.924 - - ثبل 16 
27 + ح ث_ر 200 ر 2ع[ 


الترتيب الصحيح لأنصاف الخلايا التالية ترتيبا تصاعديا كعوامل مختزلة هو : 


ظ (6 © > 8 > 4 > 8 > مط © 8 > 4 > © > 5 > 8 
© 8 > 8 > « > © > 4 () م > 8 > 4 > 8# > 6 
<> في التفاعل الآتي: 
' 21+,1+2101,<7)01 
١‏ المادة التي حدث لها عملية الاختزال هي 2016 
١‏ ((6 0 (ي) آلا © مآ 6©0 6 
ملت لي 020202020032333 الشامل فى الكيمياء ونان 


<> تمت معالجة قطعة كتلتها ( +2 ) من خام الهيماتيت ( بعد إزالة الشوائب منها ) بطريقة ما للحصول منها 


علي الحديد , ثم تركت قطعة الحديد في الهواء فترة كافية فوجد أن كتلتها أصبحت ع 2.675 فإن قيمة )1 


(د)ع 2.8 


تساوي 0 
(0 م2 © 1.4 © 48 
1 
<> في التفاعل الآتي: 
ه24 + ةا در ققش2 +جرءآ1 
العامل المخدزل هو 2 
() أيونات الحديد (ب) ذرات الفضتّ 
(©) ذرات الحديد (د) أيونات الفضيّ 


-8 , 0-16 , 56دع2 ) 


<9> أي من الأشكال البيانية الآتية يعبر عن كتلة كبريتات الرصاص عند قطبي بطارية السيارة عندما تعمل 


عند الكاثود 


عند الأنود 


(0) 


عند الكاثود 


عند الآانود 


5 


3 
َ 
5 


<> إذا كانت جهود الاختزال القياسية لكل من الألومنيوم والنحاس هي 17 0.327 . 77 1.662 - علي الترتيب 


أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 


اتجاه حركيّ الإلكترونات 
من الألومنيوم إلي النحاس 
من النحاس إلي الألومنيوم 
من الألومنيوم إلي النحاس 


1.989 7 


- 1.989 ٠7 
-1.989 7 


2 في أحد الخلايا الجلفانية التي يعمل فيها العنصرين1 , 1 كأقطاب حدت تآكل للعنصر آ 
إذا علمت أن كلاهما ثناني التكافو . أي الاختيارات الآتية يعبر عن تفاعل الاختزال في أحد نصفي الخلية : 


26 - 2 وروم 


<> تم وضع ساق من الفضة في محلول نترات الفضة , وساق أخر من الفضة في محلول كلوريد الفضة , وتم 
التوصيل بين الساقين بسلك من النحاس . 


أي الأشكال البيانية الآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن شدة التيارالماره خلال السلك بمرور الزمن : 


شدة الثيار 
شدة الديار 


الزمن | () 0 ريا 
ْ 
1 (د) لا توجد اجابج صحيحد 
الرمن (ج) 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
١‏ 
ل 
58 الشامل فى الكيمياء 


<> ثلاثة خلايا جلفانية 


الخلية الأولي : تتعكون من قطب العنصر 7 وقطب الهيدروجين القياسي . قيمة القوة الدافعة الكهربية لها - 
7٠7+‏ 0.34 


الخلية الثانية : تتكون من قطب العنصر 1 وقطب الهيدروجين القياسي . قيمة القوة الدافعة الكهربية لها - 
7 0.8 + 


الخلية الثالثة : تتحكون من أقطاب للعنصرين ١‏ ,1 

أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
0 + الخليت الثالثيّ تنتقل الإلكترونات من نصف خلينّ 1[ إلي نصف خليت لم عبر السلك الخارجي للخلييّ 
(ب) 4# الخليجّ الثالثت تنتقل الأنيونات من نصف خليت ل[ إلي نصف خليتّ ]1 عبر القنطرة الملحيت 


)2 الخليت الثالث لا ينتج تيار كهربي 


(د)القوة الدافعيّ الكهربييّ للخلييّ الجلفاني الثالثت أقل من القوة الدافعيّ الكهربينّ للخليتين الجلفانيتين 
الأولي والثانين 


<> في أحدي الخلايا الجلفانية والتي تتحكون من العنصر ][ مغموس في أحد محاليل أملاحة , والعنص ر7 مغموس في 
أحدي محاليل أملاحة , وجد أن الألكترونات تنتقل عبرالسلك من نصف خلية )3 ألي نصف خلية 7 


أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيح : 


الزمن )0( الزمن | (ب) 
الرمن ١ج(‏ الزمن (د) 
<7» تزداد قدرة العنصرالمتقدم في السلسلة الكهروكيميائية علي طرد العنصر الذي يليه من محلول أحد أملاحه 


(1) زاد الفرق بين جهدي تأكسد العنصرين (ب) زاد الفرق بين جهدي اختزال العنصرين 


(ج) زاد البعد يذ الترتيب بين العنصرين (2) جميع ماسبق 


<> خلية جلفانية تسري فيها الإلكترونات من نصف خلية الفلز( 4 ) إلي نصف خلية الفلز( 8 ) 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن هذه الخلية : 


<> أربعة عناصر 7 , 1 , ]7 , 117 يعبر عنها بأنصاف الخلايا الآتية : 


7 4 - ع رمالا 
77 ح رار 
7 1.36 - - 1 
7 7 - ح در 2ش 


النسبة بين قيمتي أكبر وأقل قوة دافعة كهربية يمكن الحصول عليها من خلية جلفانية قطباها من العناصر 
السابقة - 0 


«(0 3:17 (©1:9 2:11 (14 :1 
<> أدرس الشكل الآتي والذي يعبر عن أحد الخلايا الجلفانية : 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا عند أستبدال نصف خلية الخارصين بنصف خلية الماغنسيوم : 


ق د ك 
قش داك 


)0( (ب) 


ق داك 
ق داك 


<0» العنصر الأفضل كعامل مؤكسد جهد اختزاله 2235716 


00 7 0.8 (ب) 0.3477 © 1.767 - (3) صقو 
<> تتشابه بعض تفاعلات الأعكسدة أوالاختزال في 5 
(أ) مركم الرصاص - عملي تآكل الحديد (7) عملييّ تآكل الحديد - خلينّ الوقود 
©) خليت الزئبق - خليت دانيال () بج صحيح 
<> عنصر ( 7 ) جهد اختزاله بإشارة سالبة , فإنه 0 
(1) يمكنه اكتساب الإلكترونات بسهوله () يعتبر عامل مؤكسد قوي 
©) يعمل كآنود 4 الخلايا الجلفانين (1)2؛ب صحيح 


<> إذا كان جهد الاختزال لكل من النحاس والنيكل والفضة علي التوالي هو (17 0.34 و77 0.23 - و7 0.8 ) 


و24 + 2#خير) حجط :و24 + يار 

#) + خوه24 حجط 23:ىرر) + 246 
77 + ت2خيرر) حجه 2:ز[83 + يار 
:م + ه24 حجه :2:نزل[ز + و24 


23> في الخلية الجلفانية يمحكن الحصول علي تيار كهربي نتيجة حدوث تفاعل 20 
(0 أكصدة فقط (ب) اختزال فقط 
©) أكسدة واختزال تلقائي () أكسدة واختزال غير تلقائي 


<> ثلاثة أنابيب0 , 8 ,4 تحتوي كلأ منهما علي 500711 من الماء النقي 


أضيف ألي الأنبوبة:) كتلة من ملح كلوريد الصوديوم إلي الأنبوبة 4 نفس الكتلة من ملح أسيتات 
الصوديوم عند ألقاء ثلاثة كتل متساوية من الحديد في الأنابيب الثلاثة 


أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيحا : 


الزمن )0( الزمن (ب) 


الزمن (ج( الزمن (د) 


<> عند لحظة ما لزم لمعايرة 7:1 50 من الكتروليت مركم الرصاص 7:1 40 من الكتروليت خلية الزنبق 


نرهكيزه 711 0.25فإن تركيز الكتروليت مركم الرصاص عند تلك اللحظة يساوي 11111 
00 آلاه: 0.15 
(ف) .1/اه:” 0.2 
(ج .101/1 0.1 
(د) لاه 0.05 

> أولا : في الخلايا الكهروكيميانية تعطي المتفاعلات نواتج عندما يكون 0 

(0) ]© موجبت ©) /7© سالبت 2 (ج) /7© تساوي صضر 

ثانيا : عند وضع قطعة من الخارصين في محلول كبريتات الحديد ( 17 ) فإن ك1 


() كل انيون كبريتات يفقد إلكترونين ويتعادل 
(7) ذرات الخارصين تتأين وتفقد إلكترونين 

(ج) جزيئات حمض الكبريتيك تتكون 2# المحلول 
(د) لا يحدث تفاعل 


<> إذا علمت أن التفاعلات الآتية تحدث تلقائنيا : 


42+58 حجي 4 + 1:2 
2ن + 4 <جثة:4 +0 


فإن ترتيب هذه العناصر في السلسلة من أعلي إلي أسفل ا 
(0) هو8 ثم 4 ثم 0 

9©) هو4 ثم 8 ثم 0) 

©) هون ثم 4 ثم 8 


(ك) هو 8 ثم 4 ثم © 


<> أي من الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحا عند التعبير عن مركم الرصاص عند أعادة بناء مادة الأقطاب 


أثناء عمل الخلية : 


م *50] 0 


[: 2 () :7 (ب) 
١ 5‏ 002] 
[*8] هجا [77] 2 (هدا 


<> في إحدي الخلايا الجلفانية التي يعمل فيها العنصرين 4 , 5 كأقطاب . أي الاختيارات الآتية يعبر عن المعلومة 


الموجودة داخل المربع الآتي : 

بعد فترة من عمل الخلية قلت كتلة القطب 8 وحدث زيادة في كتلة القطب 4 
(1)الإلكترونات تنتقل من نصف خليتّ 4 إلي نصف خلينّ 8 
() الإلكترونات تنتقل من نصف خليت 8 إلي نصف خليتّ 4 
(ج) جهد الاختزال القياسي للفلز 4 أكبر من جهد الاختزال القياسي للفلز 8 


() بءج صحيح 


<> أدرس الخلايا الجلفانية الآتية : 


الخلينّ ل الخليي /[ 
أذا علمت أن جهد أكسدة القطب 0.87- - © فإن جهد الأختزال القياسي للقطب | | يساوي 0 


(0 1.9277+ 
(ب)2.38177- 
(2.3892+ 
(ه) 1.9277+ 
(> يمكن الحصول علي تيار كهربي عند ا 
(1) غمس ساق من الخارصين داخل محلول كبريتات النحاس ( 11 ) 
() غمس ساق من الحديد داخل محلول كلوريد الفضتّ 
©) غمس ساق من الفضنّ داخل محلول كبريتات الألومنيوم 
(5) لا توجد إجابت صحيحت 
09> عنصران < ,1 يكونان معا خلية تعمل بنفس فدكرة خلية دانيال يعبر عنهما بالمعادلات الآتية : 
7 0.8 - ع جل 26 + :782 جسن ا 


417 + - 0 م2 + 722 لآ 


تتوقف هذه الخلية عن العمل عندما 52 
(1) تستهلك مادة العنصر ( لآ )4 نصف خليته : أو تستهلك مادة العنصر ( 7 ) 4 نصف خليته. 
(ب) تستهلك مادة العنصر (1 ) 2 نصف خليته ؛ أو تنضب أيونات العنصر ( 1 ) 2 نصف خليته . 
©) تنضب أيونات العنصر ()1 ) ل نصف خليته ؛ أو تنضب أيونات العنصر ( 7 )#4 نصف خليته 


(5) تستهلك مادة العنصر (7  )‏ نصف خليته » أو تنضب أيونات العنصر ( ]1 ) # نصف خليته . 


<> خلية جلفانية تتكون من قطب الهيدروجين القياسي تنتقل منه الألكترونات عبر السلك الخارجي للخلية 
لتصل ألي ساق من الفضة مغموس في محلول نترات الفضة أي من الأختبارات الأتية تعتبر صحيحة عن تلك 


الخلية 

1 1 
د 33 
: 1 

الزمن )0( الزمن (ب) 
1 1 
5 5 
د ُ 
: 

الزمن (ج( الزمن (د) 


<> يمكن ترسيب الحديد الموجود في عينة من أكسيد الحديد ( 11 ) عن طريق 


©»>»»©»©»©» ©»©>©>©؟©6©» 


(أ) تسخين العينت تسخينا شديدا يذ الهواء ثم إضافت وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلي الناتج ؛ ثم 
غمس سلك من الخارصين #* المحلول الناتج 


(7) إضافت وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلي العينتّ ؛ ثم غمس سلك من الخارصين 2# المحلول الناتج 

(©) تسخين العينت تسخينا شديدا# الهواء ؛ ثم غمس سلك من النحاس ف المحلول الناتج 

(ك) إضافت وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلي العينت» ثم غمس سلك من النحاس #ذ المحلول الناتج 
<> أآدرس الخلايا الآتية ثم أخترالأجابة الصحيحة : 


إذا علمت أن في الخلية 4 تنتقل الأنيونات من نصف خلية 77 الي نصف خلية 1 وفي الخلية 8 تنتقل الأنيونات 
من نصف خلية 71 الي نصف خلية 17 أي الأختيارات الآتية صحيحا : 


(1) يعمل القطبان 1,14 عمل القطب المضحي عند توصيلهما بالقطب)1 
(ب) يعمل القطبان 14 و1 عمل القطب المضحي عند توصيلهما بالقطب 17 


©) يعمل القطبان 17 و )1 عمل القطب المضحي عند توصيلهما بالقطب ]// 


<> تفاعل المصعد في خلية دانيال يشبه تفاعل الآنود في 5ك 
() مركم الرصاص (©) بطاريت الليثيوم 
(ج) خليت الزئبق (د) خلييّ الوقود 


الشامل فى الكيمياء حي تدددينة 


وامماتتدعاةة اعتفاة أربعة عناصر 7 , ل[ , غ1 , 717 ساس وه 

00 
عند وضع كتلة صلبة من كل منها تحتوي علي نفس العدد من المولات في أربعة أنابيب تحتوي كل منها علي 
حجوم متساوية من حمص الهيدروكلوريك له نفس التركيز , فإن حجم الهيدروجين المتصاعد خلال 56 15 


يحكون اكبر ما يمكن مع العنصر 011آ0ظ*ظ23, 
0 لا (©) 2 1 26 
20> يفضل الليثيوم عن الخارصين للاستخدام في الخلايا لأن ل 


() ع 7من الليثيوم تلزم لإنتاج مول واحد من الإلكترونات ؛ بينماع 32.5 من الخارصين تلزم لإنتاج مول 
واحد من الإلكترونات 


(ب) جهد الاختزال القياسي للليثيوم هو الأأصغر بالنسبت لباقي العناصر 


(ج) بطاريت الليثيوم يمكنها أن تختزن كمينّ كبيرة من الطاقد مقارنت بحجمها 


(د) جميع ماسبق 
«<ه» تتوقف خلية دانيال عن العمل عند ضخ ......... خلال القنطرة الملحية الموجودة في الخلية 


() محلول كلوريد الصوديوم ومحلول أسيتات الرصاص 
' (ب) حمض الهيدروكلوريك المخفف ومحلول ككلوريد الباريوم 
(©) محلول كلوريد الباريوم وأسيتات الرصاص 
(د) محلول أسيتات الرصاص وحمض الهيدروكلوريك المخفف 
<> أي العبارات الآتية يعتبر صحيحا : 
(1) تقل القوي الدافعيّ الكهربيت للخليت بزيادة جهد أكسدة الآنود : وجهد اختزال الكاثود 
(ب) تعمل القنطرة الملحين علي منع تراكم الأنيونات 2 نصف خليتّ الآنود 
©) 2# الخلايا الجلفانيي تنتقل الإلكترونات والأنيونات من نصف خليتّ الآنود إلي نصف خليتّ الكاثود 


(د) إذا حل الهيدرروجين محل العنصر ( 717 ) عند تفاعله مع المركب ( 110 ) ؛ فإن العنصر ( 117 ) يلي 
الهيدروجين 2# السلسلن الكهروكيميائير 


الشامل فى الكيمياء 


<> إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي للكادميوم ( 17 0.4 - ) وللنحاس ( 0.34 + ) أي الاختيارات الآتية يعتبر 


كافت الألكتروليت 


<> الرمز الاصطلاحي الآتي يعبر عن إحدي الخلايا الجلفانية : 


القطب الموجب في هذه الخلية الجلفانية هو 00ظ2 
0 (ب) 13م ين )و 


أنبوبتان8 , 4 تحتوي دكل منهما علي حمض الهيدروكلوريك المخفف أضيف إلي كل منهما كتلتان 
تحتويان نفس العدد من مولات فلزي الفضة والنحاس علي الترتيب 


(1) حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبت ( 4 ) أكبر من حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبت ( 8 ) 


(ب) حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبتّ ( 8 ) أكبر من حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبت ( 4 ) 


(©) حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبت ( 4 )يساوي حجم الهيدروجين المتصاعد من الأنبوبت ( 8 ) 


(د) لا توجد إجالت صحيحت 


2 إذا كانت قيمة جهد الاختزال القياسي لحكل من الخارصين 17 0.76 - والنيحكل ( 11 ) 77 0.23 - 


فإن ا -1806611 
00 7 0,99 9 7 0.53 
© 7 0.175 () 17 0.53 - 
<> أربعة عناصر 7 , © , 8 , 4 
العنصر 4 لا يحل محل العنصر(1 في محاليل أملاحه 
العنصر ) يحل محل العنصر (1 في محاليل أملاحه , ولا يحل محل العنصر 8 في محاليل أملاحه 
فإن ترتيبها كعوامل مختزلة هو 27 


(6 م > « > 8 > 6 
© © > 8 > 4م > م 
© م > م > © > 8 
8 > © > ط > 4م 


«ن» مخلوطكتلته م6 من برادة الحديد وشوائب الكربون تركت في الهواء فتزة من الزمن , وبفصل شوائب 
الحكربون ثم حساب كتلة المتبقي وجد أنها أصبحت عو 2.87 


فإن نسبة شوانب الكربون في العينة تساوي 5271 
(6 96 31 909 12 © 90 19 0 25 


( 1 د8 , 0-16 , 56-ع] ) 


<> الرمز الاصطلاحي الآتي يعبر عن إحدي الخلايا الجلفانية : 


وعقة | رمتية2 || م348 | 715 


أي الاختيارات الآتية يعبر عن هذه الخلية الجلفانية : 
(أ) أيونات الفضيّ عامل مختزل ؛ وأيونات الماغنسيوم عامل مؤكسد 
() الماغنسيوم عامل مختزل وأيونات الفضنّ عامل مؤكسد 
©) الفضدّ عامل مؤكسد والماغنسيوم عامل مختزل 


(د) أيونات الفضيّ عامل مؤكسد ء وأيونات الماغنسيوم عامل مختزل 


ا الشامل فى الكيمياء 


55 الخلايا الإلكتروليتية 


<> المعادلة الآتية تعبرعن عملية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم : 
ري 28/4011 + ير أن + يرق سر 281,20 + 28/201 


() 2 
عند إضافة قطرات من الميثيل البرتقالي للإلكتروليت يتحول لونه 00ظظك 
(1) من الأصضر إلي الأحمر 
9 من البرتقالي إلي الأحمر 
(ج) من الأحمر إلي الأصضر 


(د) من البرتقالي إلي الأصفر 


الشامل فى الكيمياء 0 


حجم الأكسجين المتصاعد حجم الأكسجين المتصاعد 


١ج(‏ : (د) : 
ٍ إٍ 

1 5 

1 1 

حجم الأكسجين المتصاعد حجم الأكسجين المتصاعد 


<> في إحدى الخلايا الألكتروليتية المستخدمة في تنقية الفضة من الشوائب , لزم مرور حكمية من الكهربية 
مقدارها 0.0517 للحصول علي الفضة الموجودة في ساق من الفضة خلال أذا علمت أن كتلة الأنود الأبتدانية 
-71ع 27 (108 ع وم ) 


لطا 
َ 33 3 : 
الزمن ١‏ (1) الزمن ‏ (ب) الزمن ‏ (ج) الزمن ١‏ (د) 
<> عدد مولات النيتروجين الناتجة من مرور 12177 في مصهور نيتريد الماغنيسيوم يساوي 56 
: 00 اوم 12 
١‏ (ب) 101 4 
١‏ رج 01م 6 
' (د) آمس 2 
5500 5 55-3 5-2552 2-2522 21د د مد مد د د د دده د دده 


الشامل فى الكيعياء 


أحد الأملاح عند إاضافة عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلي محلوله الماني يتعكون راسب أبيض 
مخضر . وعند إضافة حمض الكبريتيك المركز إليه يتكون غاز يمكن التعرف عليه بغاز النشادر 


أي العبارات الأتية صحيحة عند إجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول هذا الملح : 


() يتصاعد عند الكاثود غاز» ويترسب الحديد عند الكاثود 


©) يترسب الألومنيوم عند الكاثود » ويتصاعد غاز عند الكاثود 
©) يترسب الحديد عند الكاثود ؛ ويتصاعد غاز عند الآنود 
تختزل ذرات الحديد عند الكاثود » وتتأكسد ذرات الغاز عند الآنود 
<> يلزم كمية كهربية مقدارها 57 لترتيب ذرة جراميه على الكاثود عند التحليل الحكهربي لمصهور 55 
0 ,ع1 © ,0 ,7 ©) ,210 ,0ه 


<> أدرس الخلية التحليلية بالشكل , بأستخدام أقطاب من الجرافيت وعند مرور تيار كهربي شدته 204 للمدة 
نصف ساعة 


محلول كبرينات 2 محلول قلرات 


نحاس 11 الرصاص [1 
أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 
© 1 8 
8 4 ©© 
١ © ١ 4‏ 4 
: 1[ 5 1 5 : 
3 3 3 


الزمن ‏ () الزمن (ب) الرمن (ج) 


(> عند طلاء جسم معدني باستخدام قضيب من الذهب النقى مغمورين في محلول كلوريد الذهب الثلاثي 
,41:01 أي مما يأتي يعبر عن التغير الحادث لكتلة الآنود والتفاعل الحادث عند الحكاثود: 


(0) كتلت الآنود: تزداد 
تفاعل الكاثود: 2/41147<2411*3+66 
() كتلتّالآنود: تقل 
تفاعل الكاثود: 66+,6)1,<3)1 
©) _كتلت الآنود: لا تتغير 
تفاعل الكاثود: [6).1< 66+,3).1 
(د) كتلتّالآنود: تقل 
تفاعل الكاثود: "214 <2411:3+66 
> عند مرورتيار كهربي في خليتين منفصلتين : 
في الخلية الأولي ترسب ع 1.8 من فلز الألومنيوم( 27 - 41 ) عند مرورالتيار خلال مصهور كلوريد 


الألومنيوم . وفي الخلية الثانية ترسب ع 2.16 من الفضة ( 108 - م4 ) عند مرورالتيار خلال محلول نترات 
الفضة فإن ذلك يهني أن ............... 


() كميت الكهربيت المارة 2 الخليتّ الأولي ضعف كميتّ الكهربيتّ المارة 2 الخليت الثانين 
(ب) كميتّ الكهربي المارة 2 الخليت الثاني ضعف كمينّ الكهربيد المارة 4 الخلينّ الأولي 
©) كمي الكهربية المارة 4 الخلينّ الأولي عشرة أمثال كميت الكهربيت المارة 2 الخليتّ الثانين 
(د) كمي الكهربية المارة 4 الخلينّ الثانين ثلاثيّ أمثال كميتّ الكهربيت المارة 2 الخليتّ الأولي 
2.> في الخلية التي امامك: 
أي الاختيارات الآتية صحيحة: 
(0) الخليت جلفانيتّ ويزداد تركيز المحلول 4/ 


() الخليج جلفانيت ويزداد تركيز المحلول 8 


4 محلول 8 : 

الخليج إلكتروليتيت ويقل تركيز المحلول / حت : 

(5) الخليت إلكتروليتيت ويقل تركيز المحلول 8 ١‏ 

ا ل 3-3-2 7-7-7-9 777ى71-17|ِب7ِب7ِيب7-أكه ههخ1ز/ث:1:1١::خثى“555---:‏ رم ص اص ويس حو وه 
الشامل فى الكيمياء 


7*”7ببال 


<> ثلاثة خلايا الكتروليتية متصلة معأ علي التوالي الخلية 4 يتصاعد النيتروجين عند أحد أقطابها الخلية [ 
يتصاعد الهيدروجين عند أحد أقطابها الخلية ) يتصاعد الأكسجين عند أحد أقطابها 


أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 
60 8 
١ » 1 :‏ 
4 7 4 - 
ْ ْ 
كميي )1( كميدن (ب) 
الكهربيت الكهربيد 
4 8 
١ 4 1 :‏ 
8 د 8 - 
ٍ ْ 
صمي (ج) ديم 5 
الكهربيي الكهربين 


<> الشكل الآتي يعبرعن خلية تحليلية للماء الملحمض بحمض الكبريتيك المخفف 


+ط »هه 


عند مرور تيار كهربي شدته 104 لمدة :77117 30 فإن حجم الغاز المتصاعد 


عند أنود الدائرة يساوي 00 
00 0.211 
50ر8 + 11,0 
(ب) 0.11 
© 1.041 
(5) .1.671 
22> أي الاختيارات الآتية يعتبر صحيحا : 
| الادةالترسبة_| الكتكةالشريةا جم) أشدة لتر[ 4 )| الزصن[ 5518) 1[ الكتلة |_الكتلت ‏ 
تدهم ا ل 
ايا م | 30 | 40 | 6015 
م | 25 | 6ق |2073 
ا 2 ]| 5ة | 20 ]| 264 | 


<> عند التحليل الكهربي لمحلول كبريتات النحاس 11 باستخدام أقطاب من الكريون فإنه 7 
(0) يتصاعد الهيدروجين- ويتحول المحلول الى حمض الكبريتيك 
5 تختزل ذرات النحاس عند الكاثود ويصبح المحلول عديم اللون 
©) يتصاعد الأكسجين- ويتحول المحلول الى حمض الكبريتيك 
(5) تقل قيمتّ 27011 للمحلول ويصبح عديم اللون 
أي من الخلايا الأتية يفضل استخدامة عند طلاء سلسلة من الحديد بطبقة من النحاس . 


72> أي من الاختيارات الآتية يعبرعن تفاعل المهبط عند التحليل الكهربي لمحلول بروميد البوتاسيوم باستخدام 
أقطاب من الهكربون: 
0 ©2خرى ”اجر 287 
© زم 216ج 26 جر 21 


- ورقآجدء 2 ري *211 


(د) 2+.11ج ‏ :211 


(ع)2 (69) 


111111ذظغص2 


02> التفاعل الآتي يعبر عن عملية التحايل الكهربي لمحلول بروميد الصوديوم 
ف 008+ ريم 87 + 1 حجر 211,0 + زوه 27 


أولا : 


00ج 20 (ب)ء 40 
©)ع 5 (0ع 10 


يلزم لترسيب ( :61ج ) من فلرٌ ( 1 ) من المرهكب ............ حكمية من الكهربية مقدارها "1 3 
(6 80 
15 
,20 
(©20 


3 أي الاشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد النحاس | باستخدام أقطاب من 


النحاس: 
كتلد الآنود كتلت الآز تفت د كتلس الكائود 
0 2 د 5 1 5 1 
الزمن الزمن الزمن الزمن 


<> أحد الأملاح عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي محلوله الماني يتحكون راسب أبيض ., وعند إضافة 
محلول نترات الفضة إلي محلوله الماني يتحكون راسب أبيض يتأثر بالضوء عند إجراء التحليل الحكهربي لمصهوره 
فإنه 2 


() يحدث اختزال لأيونات الكالسيوم . وأكسدة لأيونات البروميد 
(©) يحدث اكسدة لأيونات الكلوريد . واختزال لأيونات الحديد ( 11 ) 
©) يحدث أكسدة لأيونات الكلوريد : واختزال لأيونات الكالسيوم 
(د) يحدث اختزال لأيونات الحديد ( 11 ) ؛ وأكسدة لأيونات اليوديد 
<> تتشابه نواتج التحليل الكهربي عند الأقطاب في حالات: 
() محلول كلوريد الصوديوم المخفف- محلول كلوريد الصوديوم المركز 
(ب) محلول كلوريد الصوديوم المركز- مصهور كلوريد الصوديوم 
©) مصهور كلوريد الصوديوم- محلول كلوريد الصوديوم المخفف 
© جميع ماسبق 


2> لطلاء وجهي رقيقة من معدن رخيص مربعة الشكل طول ضلعها 07 4بطبقة من النيكل 2 -:3) 
( 58.7 سمكها :7::7 0.7 فإن شدة التيار الكهربي اللازم إمراره لمدة ساعة في محلول كبريتات النيكل ( 11 ) 


84 © 284 18 49 12 4 0( 


علما بأن كثافة النيكل تساوي 3:::)ج 8.9 


- لب ا 
صااامء 
نت 0ت نت لنت 06ت نت صن طنه طنت ته نه نت ات ا ات نت 10 قله لت ات اه لال ات ا 3 ا ا ا 13 2ه 2ت نت لت كت كه اه ا ات 3 3ه 2 92 91 "ةم 


الشامل فى الكيمياء 


:> عند اجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول يوديد الصوديوم أضيف قطرات من دليل الميثيل البرتقالي في بداية 


العملية, فإن اللون خلال تلك العملية يتحول 5 
0 من البرتقالي إلى اللأحمر © من الأحمر إلى الأصفر 
©) من البرتقالي إلى الأصفر (3) من الأصفر إلى البرتقالي 


محلول حجمه 7:11 200 يحتوي علي أيونات النحاس ( 11 ) , استهلحكت كليا لطلاء أحد المعادن باستخدام 
تيار كهربي شدته 4 10 تم إمراره خلال المحلول لمدة :7:11 30 


فإن تركيز أيونات النحاس في المحلول يساوي ممووممهوووومة | (63.5<ه0)) 
00 0.465 (ب) 7/14 0.93 © 11 0.62 (د) 1/4 0.31 
<> عند اجراء عملية التحليل الكهربي للماء فإن تصاعد 2.81 لترمن الأكسجين يعني تصاعد...... من 
الهيدروجين: 
600 2.81 9©) .5.61 © 8.41 11.21 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التغير في كتلة الكاثود عند إمرار تيار كهربي ثابت الشدة في محلول 
ماني من كبريتات الخارصين بأستخدام أقطاب من الخارصين 


كنلن الكاثود 


(1) 


الزمن الزمن 


(ج) (د) 


كتليّ الكاثود 
ككتلتّ الكاثود 


الزمن الزمن 
<> إذا كانت كمية الكهربية اللازمة لترسيب الكتلة المكافنة لأحد الفلزات تساوي كمية الكهربية 
اللازمة لترسيب 7:01 1 منه فأي مما يأتي يعتبر صحيح: 


(0) يفقد مول من الفلز مول إلكترون (ب) يكتسب مول أيون من الفلز مول إلكترون 
©) يكتسب مول أيون من الفلز 2 مول إلكترون (3) يفقد مول من الفلز 2 مول إلكترون 


في إحدي الخلايا المستخدمة في تنقية النحاس كهربيا , كان الآنود يحتوي علي 90 70.09 من كتلته شوانب 
ولزم لأوكسدة كل ذرات النحاس الموجودة فيه عكمية من الحكهربية مقدارها © 20000 


فإن الكتلة الابتدانية للآنود تساوي 2500 
290 (©) م 18 © م11 ()ع 22 
(63.5 -4:) ) 
<> عند مرور حكمية كهربية مقدارها ) 25000 خلال مصهور ملح للفلز >[ ترسب 7ع 25 
أي الاختيارات الآتية يعبر عن أدكسيد العنصر: 1 
(193-غ1) 
إ((4 0< © 120 © ,10 () 10 
<> في خلية استخلاص الألومنيوم من خام البوكسيت : 
أولا : ليتصاعد ع 16 من الأكسجين ( 16 - 0 ) يلزم إامرار كمية من الكهربية مقدارها 9006ش09ظظ5] 
2800 ب) 47 
17 (© 385 
ثانيا : تصاعد م 4 من الأكسجين ( 16 - 0 ) يعني أن ذلك سوف يتسبب في حدوث تآكل في أقطاب الجرافيت 
(12 -6©) بمقدار 0ظ5 
(0 و4 © م2 © 1 (38)2 
(:> عندما يكون مجموع جهدي الأكسدة والاختزال بإشارة سالبة فإن ذلك يعني أن 006آظ5ظ 


(1) التفاعل يتم بدون امداده بمصدر تيار كهربي خارجي 
(ب) التفاعل تلقائي 

©) التفاعل يتم خليت إلكتروليتيت 

(د) التفاعل يتم ف خلينّ جلفانيت 


72> أمر تياركهربي شدته 44 لمدة :1 5 في مصهور أحد أكاسيد الفلز ( >7 ) فترسب ع 0.2155 من الفلز عند 
الكاثود إذا كانت الكتلة الذرية للعنصر ( 52 -غ3 ) 


أولا : فإن الصيغة الكيميانية لأكسيد هذا العنصر هي 5500 
,0 ©) ,20 © 10 306 
ا ا ل ا اا ا ل 0202 جح صم م م حا حم و أ وم صم م جم حا وير كر و و يم ص جر يي ب د جر جد كد حي ص ص كد د 29 ابم اللي لك لثمالا 
الشامل فى الكيمياء 


ثانيا : إذا كانت الكتلة الذرية للأوكسجين ( 16 - 0 ) فإن حجم غاز الأكسجين المتصاعد يساوي 


»©6© ©6666 6666© 


100 0.035 (ب)1 0.0696 ©)1 0.0225 (ه)]آ 0.088 
<> لمضاعفة كمية النحاس التي يمكن الحصول عليها عند التحليل الكهربي لمحلول 
كلوريد النحاس 11 فإنه يجب 6 


[( 69 مضاعفى حجم المحلول المستخدم. 
(2) مضاعفت شدة التيار الكهربي الما رط الإلكتروليت. 


©) مضاعفت زمن عمليجّ التحليل الكهربي. 


52006 
في الخلايا الألكتروليتية المتصلة علي التوالي 
أي الأشكال البيانية الآتية صحيح : 
0 : : 
1 3 
كتلد المادة المترسبيس كنلد المادة المترسبي 
ل 1 0 ل 
3 3 
1 1 


كتلت المادة المترسبت 


- ار المادة المبر سديى 


<> الشكل المقابل يعبرعن خلية تحليلية يمكن استخدامها في عملية طلاء سلسلة 


من الحديد بطبقة من النيكل. 
١‏ القطب 4 يعبر عن.... 
(1) ساق من النيكل (7) السلسلت الحديديت 
©) أيونات نيكل () أيونات حديد 
الشامل فى الكيمياء 


() تظل ثابتت ‏ 2) تقل ©) تزداد 


"'- كثافة الإلكتروليت ) 2556 
(0) تزداد ©) تقل ©) تظل ثابتت 
<> قام طالب بحساب كمية الكهربية مقدرة بالحكولوم والتي تلزم لفصل ع 5.6 من الحديد ( 56.86 - ع1 ) 
عند مرورها خلال محلول كلوريد الحديد ( 117 ) 
وعند إمرار نفس كمية الكهربية خلال محلول يحتوي علي أيونات الهيدروجين ( * 71 ) , وامرار نفس كمية 
الكهربية مرة أخري خلال محلول يحتوي علي أيونات الأكسجين (- 0) . فإن 21 


() حجم غازالأكسجين المتصاعد يساوي حجم غاز الهيدروجين المتصاعد 
(ب) حجم غازالهيدروجين المتصاعد ضعف حجم غاز الأكسجين المتصاعد 
©) حجم غاز الأكسجين المتصاعد ضعف حجم غاز الهيدروجين المتصاعد 
() لا توجد إجابت صحيحت 


»> عند إمرارتيار كهربي مستمر في محلول الكتروليتي يقل تركيز المحلول بمرور الوقت نتيجة اختزال بعض 
أيونات الفضة, فإذا مر تيارشدته 4 12.4 في محلول نترات الفضة حجمه .1 5.2 وتركيزه ‏ .7:01/1 3 فإن 
تركيز المحلول بعد ساعة ونصف من مرور النيار يساوي... 


علما بأن تفاعل الكاثود: وشردج + نعي 
8-ج4 
(0 1/ا0د 1.4 (ب) .01/1 5.6 
© .101/1 3.4 (5) .101/1 2.8 
تم اختزال أيوناتانحاس (11 ) بإمرارتيارشدته ( 4 2.5 ) في محلول كلوريد النحاس ( 11 ) لمدة( 71:1 45 ) 
أولا : فإن كتلة النحاس المترسبة تساوي 0ط 
0ع 2.22 () ع 4.44 © ع 1.11 ()ع 3.33 
ثانيا : واذا علمت أن حجم المحلول ( .1 0.5 ) . وأن المادة المترسبة هي كل أيونات النحاس في المحلول 
فإن تركيز محلول كلوريد النحاس ( 17 ) قبل التحليل الكهربي يساوي 2ط 
00 11 0.048 (ب) 71 0.069 © 3/14 0.022 () 1/1 0.11 
( 63.5 - يت ) 
0 037 الشامل فى الكيمياء وو الوا 
مخيي 


<(> الزمناللازم لإنتاج::7م 6 منالماغنيسيوم عند التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الماغنيسيوم يساوي..... عند مرورتهار 


دكهربي شدته 4 8 في الخلية. 
١ © 3.35 2 )©( 0.841 0‏ 1.675 (ه) :1 0.42 


<> خليتين منفصلتين 8 , 4.تم إمرار تيار كهربي لمدة ساعتين في محلول كلوريد الحديد ( 11 ) فترسب م 5.6 من 
الحديد ( 56 - ع1 ) عند كاثود الخلية 2 


وتم إمرارتيار كهربي لمدة نصف ساعة في خلية طلاء كهربي لتغطية ملعقة من الحديد بطبقة من الفضة ) 
( 108 - ع4 كتلتها ع 5.4 هل التيار ثابت الشدة أم لا ؟ 


(0) نعم (ب) لا 
<> عند مرورتياركهربي شدته 4 10 مد ة ساعتين خلال محلول يوديد البوتاسيوم تصبح قيم 771 للمحلول تساوي..... 
00 6.3 (ب) 8 © 13.1 () 10.1 


(127-< 1.1 -8 ,16-39 
<> أي الأشكال البيانيةالآتية يعبرعن عملية تحليل كهربي صحيحة : 
0 


2 


<:»> يمكن الحصول على الذهب من سبيكة له مع الفضة عن طريق.... ظ 
62 التسخينة (ب) الإماهن ©) التحليل الكهربي (5) أ.ج معا ْ 


<> عند التحليل الكهربي محلول كبريتات النحاس باستخدام أقطاب من الكربون كان لون المحلول أزرقا في البداية . 
أولا : أي الإختياراتالآتية يعتبرصحيحا عند نهاية العملية : 


ثانيا : ما المتوقع لمادة الآنود : 
(0) تظل الكتلتّ ثابتت 
(ب) تقل كتلته لحدوث أكسدة لها وترسبها عند الكاثود 
©) تزداد كتلته 


(5) تقل كتلته بسبب تصاعد الآكسجين 


0 1 4.48 9) .2.241 © 1.121 (ه) .1 8.96 
(35.5 -.1)) 


<(2 أولا: لترسيب (::0107ج ) من فلزثلاثي التكافؤيلزم امراركمية من الكهرباء في محلول لأحد أملاحه مقدارها 


فض نلمفعمضفه 


0 2895000 (ب) © 189000 
09 96500 (0) 2 9650 

ثانيا : 

عند إمرارتياركهربي شدته 4 1 لمدة 77111 15 في محلول لملح فلزما , ترسبج 0.173 من الفدز 

فإن الكتلة الكافئة للفلز في ل يي ا ا ا > ااا اا ا ا 
(0 ع 0.0016 (ب) ع 9.27 ' 
© ع 155.7 (ه)ع 18.55 ظ 

020-337 الشاهل فى الكيمياء ناسود 


<ري> في عملية الطلاء الهكهربي.......... 
(0) يزداد وزن الآنود () تقل كثافت الإلكتروليت 
©) يتآكل الكاثود () لاشيء مماسبق 


<:> أمرتكمية من الكهربية في خليتين تعليليتين متصلتين علي التوالي , تحتوي الخلية الأولي علي محلول 
كلوريد النحاس ( 11 ) . وتحتوي الخلية الثانية علي محلول كلوريد النحاس (1 ) 
أي الاختيارات الآتية صحيحة : 
(1) الزيادة ‏ كتلتّ الكاثود يذ الخليّ الأولي ضعف الزيادة 2 كتلتّ الكاثود 2 الخلينّ الثانيت 
(ب)الزيادة ‏ كتلتّ الكاثود 2 الخليتّ الأولي تساوي الزيادة 4 كتلتّ الكاثود ي الخلينٌ الثاني 
©)الزيادة 4 كتلت الكاثود 2 الخلينّ الثاني ضعف الزيادة ب كتليّ الكاثود 4 الخلينّ الأولي 


()لا توجد إجابن صحيحت 


عند مروركمية كهريبة مقدارها" 1 خلال محلول كلوريد الألومنيوم فإن كمية الألومنيوم اللترسبة عند الكاثود 


قتسأوي..... 


(0 مع 27 9) مم 9 © 7ع 3 (5) لا توجد إجابيَ صحيحت 


27( 


د آهم) 


<م في إحدى خلايا تنقية النحاس مرتياركهربي شدته 10.13 لمدة نصف ساعة , أدرس البيانات في الجدول التالي ثم 


| حصا 


الزمن الزمن الزمن الزمن 
)0( (ب) (ج) (د) 


كنلدن الكاثود 


الشامل فى الكيمياء 8 


(:> يترسب...... من ذراتالصوديوم عند المهبط عند مروركمية كهريية مقدارها :27 


[(69 عدد أفوجادروا © نصف عدد أفوجادروا 


جح ضعف عدد أفوجادروا (© تلاخت أمثال عدد أفوجادروا 
<:> للحصول علي الذهب الموجود في سبيكة تحتوي علي الذهب والفضة كتلتها م 10 تم إجراء عملية التحليل 


الكهربي للسبيكة بجعلها أنودا في خلية نحتوي علي الكتروليت من محلول نترات الفضة , فوجد أنه للانتهاء 
نماما من عملية النحليل الكهربي يلزم مرور تيار كهربي شدته 4 10 لمدة 7217 7 ولوحظ زيادة في كتلة 


الحكاثود بمقدارع 4.7 
فإن نسبة الذهب في السبيكة تساوي 2*5 
00 23.5 (ب)90 47 © 90 26.5 (ه) 96 53 
( 196.98 دييك4م , 108-ع4 ) 
<> عدد الفاراداي اللازم لتصاعد حجم ا من غاز الأ كسجين تؤدي الى تصاعد حجم ............ من غازالهيدروجين. 
69 0 (ب) غ1 0.5 21 ( 416 


<:م> أيالأشكال الببانية صحيح عند التحليل الدكهربي لحمض الكبريتيكالمخفف 
علما بأن: (4) يعبرعن حجم الغازالمتصاعد عند الأنود 
(8) يعبرعن حجم الغازالمتصاعد عند الحكاثود 


8 7 
] 
78 
8 
الزمن 5 الرمن (ب) الزمن (ج) الزمن 5 


<> عند إجراءعملية التحليل الكهربي لمصهور كسيد حديد ||| باستخدام أقطابمن البلاتين, وعند مرورتياردكهربي 
شدته 4 10 لمدة ساعتين فإن حجم الغازالمتصاعد عند الآنود في (5712) يساوي...... 


(0 .8.341 (ب) .1 12.51 
© .4.171 (د) 1 16.68 
ل ا -0--2-29-2---2-2-2-9-2 رواسا رو وصلروه وسو ووو صو عه وو وو عاد ا ا و و و ا و و ا ا ا و ا و ا ع د ع مب ياي اللك حا يفنا 
الشامل فى الكيمياء 


02> يمكن الحصول علي محلول هيد رودكسيد البوتاسيوم عن طريق التحليل الكهربي باستخدام محلول الكتروليتي من 


٠ 66 © © > © > © © ©» > > 


(أ) هيدروكسيد الليثيوم (ب) كلوريد بوتاسيوم 

©) مصهور كلوريد البوتاسيوم (2) كبريتات البوتاسيوم 
(زرم> لترسب :27 10 من الكالسيوم وتحويله من 22*2) إلى ©0) يلزم...... فاراداي 

(0 2 © 1 © 0.25 ( 0.5 
<> في الدائرة الكهربية الوضحة بالشكل: 


لوحظ ترسيب 12.8 من النحاس (211:2)) علي القطب [ , وترسيب 148 من 
السيريوم (©2)) علي القطب (1 بعد مرور فترة من الزمن 


فأن عدد تأكسد السيزيوم يساوي 22 
60 2+ (ب) 3+ © 6+ 4+ 
<> تتشابه نواتج التحليل الكهربي عند الأقطاب لحمض الكبريتيك المخفف باستخدام أقطاب بلاتين مع نواتج 
التحليل الكهربي ل. 5 


(1) مصهور كبريتات الباريوم 
(ب) الماء 
©) محلول كبريتات نحاس باستخدام أقطاب نحاس 
(د) محلول كبريتات نحاس باستخدام أقطاب بلاتين 
<> ثلاثة خلايا 0 , 8 , 4 متصلة معا علي التوالي أقطابها من البلاتين يمرربها تيار كهربي ثابت الشدة 
الخلية 4 نحنوي علي مصهور كلوريد البوتاسيوم 
الخلية 8 تحتوي علي محلول كلوريد الروييديوم 
الخلية ر) نحنوي علي محلول بروميد الصوديوم 
أي من الخلايا الثلاثة يتصاعد فيها غاز عند أحد القطبين : 
600 ©. 4 فقط (©4.8.0 
2©) ) ,8 فقط (5 4 فقط 


<> عند طلاء مقبض من الحديد بطبقة من النيكل يستخدم 55 
(0) آنود من النيكل ومحلول كبريتات حديد 11 


© كاثود من الحديد ومحلول كبريتات حديد 11 
3) آنود من النيكل ومحلول كبريتات نيكل 
(2) كاثود من النيكل ومحلول كبريتات نيكل 


يحتوي علي أيونات لفلز 8 إذا علمت أنه ترسبء 12.8 من الفز 4 وترسب 14 ع من الفلز 8 


فإن عدد تأكسد الفلز 8 يساوي 52 
(0 2+ (ب) 4 + 39+ (6 6+ 
(140 - 8ه , 63.5-<4) 


<:> أي الاختيارات الآتية صحيح عند اجراء التحليل الكهربي لمحلول كلوريد نحاس باستخدام: 


<> أي العبارات الآتية لا تعتبر صحيحة : 
() يمكن الحصول علي أبخرة البروم عند أحد الأقطاب عند التحليل الكهربي لأحد مركبات البروميد . 
() يمكن الحصول علي الصوديوم بالتحليل الكهربي لمصهور كلوريد الصوديوم عند المهبط 
©) يمكن الحصول علي غاز الهيدروجين عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم . 
(3) يمكن الحصول علي غاز النيون عند أحد الأقطاب بالتحليل الكهربي لأحد مركباته . 
<> عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد البوتاسيوم المركز فإنه: 
(1) ينتج الهيدروجين عند المهبط والأكسجين عند المصعد 
(© ينتج البوتاسيوم عند المهبط والأكسجين عند المصعد 
©) ينتج الأكسجين عند المهبط والهيدروجين عند المصعد 
© ينتج الهيدروجين عند المهبط والكلور عند المصعد 
الشامل فى الكيمياء 5 


ض ة ‏ 0ة ‏ ة ‏ 32ة ‏ 32ة ‏ 32ة ة ة ة ‏ 3 0ة 2ة 0 7 3 3 92 93 9ة 029 02 3ة 393 33 0 9 3 33 3 3 3 3 3 3 03 9 03ت 3 5 9 93 5323 55523 6559593 2525295 


<> أجريت عملية طلاء لوجه واحد لشريحة من النحاس مساحتها 7::::) 100 بإمرار كمية من الكهربية 


مقدارها :1 0.5 في محلول ماني من كلوريد الذهب ( 111 ) فإن سمك طبقة الذهب المترسبة يساوي 2ط 
00 2 0.013 (ب) رن 0.025 
© «ن) 0.088 (ه) 0 0.065 


علما بان ( كثافة الذهب - 2)13 13.2 والكتلة الذرية للذهب - 196.98 ) 


<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم 


01م 
0 5 01م 5 مم 5 01م 
الزمن الزمن الزمن 


الزمن 


(:> سبيكة من الذهب والفضة وضعت لتعمل كأنود في خلية نتعليل كهربي تحتوي على الكاروليت مناسب . أي 
الأشكال البيانية الآتية صحيح عند مرور تيار ثابت الشدة عند فرق جهد يقل قليلا عن الجهد القياسي للذهب 


1 
. 3 
الزمن الزمن 
)1( (ب) 


<> أي من المواد الآتية عند اجراء عملية التحليل الكهربي لها ينتج غاز عند القطبين. 
() محلول كلوريد الصوديوم - محلول كلوريد تحاس 


كتلتّ الكاثود 
كتلتّ الكاثود 


الزمن الزمن 
(ج) (د) 


(©) محلول يوديد بوتاسيوم - محلول كلوريد الألومنيوم 
©) محلول كلوريد الألومنيوم - محلول كلوريد الذهب 
(5) محلول كلوريد النحاس - محلول بروميد الصوديوم 


<> عند التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الألومنيوم ترسب ع 5.4 من الألومنيوم عند الكاثود 
فإن حجم الكلور المتصاعد عند الأنود يساوي 20 
(0 [ 13.44 © .6.721 © 20.161 () 11.21 
<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد النحاس 11 


0 كتلتّ الكاثود 5 كتلدّ الكاثود 5 ككتلت الآنود 
ب 2 


(د) 


الزمن الزمن الزمن الزمن 


22> أولا : إذا كانت كمية الكهرباء اللازمة لترسيب م 27 من الفلز 4 تساوي نفس حكمية الكهرباء اللازمة 


اترسيب ع 4.3 من الفلز8 فإن الكتلة المكافنة الجرامية للفلز 8 تساوي 00ظ 
0 ع 34.4 (ب) ع 11.2 © ع 17.2 () ع 25.6 
(8-52 ., 4-108) 
ثانيا : حجم غاز الأكسجين ( 517 ]4 ) الناتح من إمرار كمية من الكهرباء مقدارها 7 5 في محلول 
الكتروليتي تبعا لتفاعل الآنود : 2 4 + ,0 جه 202 يساوي 21 
(0 .561 9 141 ©1 28 (1.)5 33.6 
<> أي من الاختيارات الآتية يعبر عن تفاعل الكاثود عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الألومنهوم ,101 
00 ملفده3 جي 41.3 © 36 جورآ0 ف جرى :301 
© ,8 لك جم3 جرى *311 () >3 جر هجر .41 


52> يمكن الحصول علي فلز الكالسيوم من التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الكالسيوم 
أي المعادلات الآتية تعبر عن التفاعل الذي يحدث عند المهبط : 


امم سه 
2ذهر) حجط ه26 - 4 | 8 ا 
لمم ل سس اه 


الشامل فى الكيمياء 0 


1 3 


<> الشكل البياني المقابل يمكن أن يحكون فيه ١‏ , ا 0 
(1) الزمن - كثافت الإلكتروليت 2 عمليات الطلاء الكهربي 
(ب) الزمن - كتلت الآنود يذ عمليتّ التحليل الكهربي لمحلول كبريتات 
نحاس باستخدام أقطاب من النحاس 9 


©) كتلت الآنود - كتلتّ الكاثود 2 عمليت التحليل الكهربي لمصهور كلوريد الفضت 


(5) ا.ج صحيح 
<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند أجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول كبريتات نحاس 11 بأستخدام 
أاقطاب من البلاتين : 
3 0 
الزمن 2 () الزمن (ب) 6 
ظ 
| 
: ظ 
١‏ 
الزمن (ج) الزمن (د) ' 
<> عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف الى برادة الحديد تكون المركب )7 وبتسخين المركب 1 تحكون 
المركب ١‏ والغازان 8 . 4 عند إجراء النحليل الكهربي لمصهور:ز يلزم .......... لفصل ذرة جراميه من الفلر 
الموجود في المردكب [. 
(0 18 (ب) 28 37 (د) 7 0.5 


«»> سبيكة تتحكون من الفلزات 7 , 1 , 1 , 117 وضعت كآنود في إحدى خلايا التحليل الكهربي , وعند مرور 
التيار الكهربي خلال الخلية حدث أكسدة لكل من 7 , 11 وترسبت ذرات 7 عند الكاثود , وازداد ترهكيز 
أيونات 117 في المحلول فإن الترتيب الصحيح لهذه العناصر حسب نشاطها الكيميائي يحتمل أن يكون : 


امم ا ل له 
لم1 ا ل ا 
اا << احاح 41 


<> عند إمرارتيار كهربي شدته 4 6 لمدة 7:1 16 في مصهور أحد أكاسيد الكروم فترسب 71ج 1.04 من 


الحكروم عند الكاثود فإن الصيغة الكيميانية للمصهور هي 21 
00 0م © ,0ه ,0 () ,0ه 
ظ (52- نه) 
ظ <> دائرة كهربية تتصل فيها خليتان الأولي والثانية علي التوالي معا أقطابهما من البلاتين , ادرس الجدول الآتي 
ثم اجب : 


| 0-0 ] الاآنوه | الكاثوه 2 |[ 02020- للإلكتروليت 00 | 
الخليدفاوي | 4 | 8 | محلول وريد بوتسيوم 
ا 


يترسب الفلز عند القطب 5ك 
7١ )0(‏ فقط (© 8,37 
© 8 فقط ( 4,23 
22> عند مرور كمية من الكهربية خلال خليتين متصلتين على التوالي أقطابهما من الخارصين والحديد كل 
منهما مغموس في أحد محاليل أملاحه عند ترسب 2771 1.12 من الحديد يترسب ........ من الخارصين 
00 «رع 2.6 (ب) مع 1.3 (©) :مو 0.9 () مع 0.65 


(65 - :21 ,56 ع 1:6) 


<> في خلية استخلاص الألومنيوم وعند لحظة معينة تم جمع الغاز المتصاعد فوجد ان حجمه يساوي .1 89.6 فإن 


ذلك يعني أنه حدث نقص في كتلة أقطاب الجرافيت عند نفس اللحظة بمقدار 0 
(0) ع 48 © 24 © و96 () و 60 
»> عند التحليل الكهربي لخليط من محلولي كلوريد نحاس 11 وكلوريد حديد 17 تحدث منافسة بين الأيونات 
عند 595 
(1) الآنود (ب) الكاثود 
7 - ىل ادك ات ل ل ل ال ل ال نت م عت عت ب مسن حت مع حا ست اع حت صتاح صمت صواي اع جام مقا صاب د حاسه احاح ده و؟ سان وععو عد وه 
الشامل فى الكيمياء 


١‏ ما حيصت أنصصا بن > اما سعد 
. م : 


كيبريتنات صوددو. -- النحاس | كلورياد المونيوم 
النحاس 
11 


<7> كمية الكهربية اللازمة لترسيب 17:01 من ذرات العنصر 71 بالتحليل الكهربي لمصهور..... تساوي 7 3 
00 ,2110 ©) ,24,0 
© 21,0 () 110 


2:» عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم يتصاعد غازي الهيدروجين والكلور عند الأقطاب تبعا 
للمعادلة : 11 + أن + م8011 2 جم( )28,0 + يد 2 


)١(‏ عند مرور تيار كهربي شدته 4 2 لمدة 77117 20 في( 512 ) فإن حجم الهيدروجين ( 1 - 77 /المتصاعد 


يساوي 52011 
0 .1 0.7408 (ب) 1 0.3704 
© 1 0.5556 (د).آ 0.2785 
<> يسهل فصل الألومنيوم من خام البووكسيت عند 0ظ 


(1) تغيير أقطاب الجرافيت 
(ب) ارتفاع درجيّ انصهار المصهور 
(©) إضافت المزيد من الكريوليت 


(5) انخفاض كثافتحّ المصهور 


“ اكثة إثم اثلة إثثة إثلة الت بإ ا اا تتا ااا اا اا الا اا ا اا ا 


41.1296 0( 


(0 ع 10 
© 28 


66.396 )©( 


0.34 1. )#©( 


(ه) ]1 0.28 


32.689 © 


© ع 12 
)ع 8 


0-16 , 8-1 


عند مرور :17 خلال محلول كلوريد الذهب الثلاثي فإن هكمية الذهب المترسبة عند الآنود تساوي. 


(1) ذرة جراميه واحدة 


5 طِ ذرة جراميه 


©) 3 ذرة جراميه (5) لا توجد إجابج صحيحت 
لترسيب 7:01 1 من ذرات الألومنيوم عند التحليل الكهربي لمصهور, 41,0 يلزم ا 

00 م3 (#) 241250 كوئوم 

© 96500 كولوم 17 


عند ترسيب :27 10 من العنصر 4 تبعا للمعادلة 4< 2+26+*4/ 


0.675 © 0( 


(ب) 7 0.315 


30393 7 )5( 


في السبيكة تم ترسيبه بالكامل على الكاثود بمرور تيار كهربي شدته 4 2.5 دة :7711 200 


سبيكة مكونة من النحاس والذهب كتلتهما :7م 24 وضعت كانود في خلية الكتروليتية تحتوي على 
محلول كبريتات نحاس 11 فإن نسبة الذهب في السبيكة - .............. علما بأن النحاس الموجود 


( 63.5 - يار)) 


58.8896 ©( 


<> إذالزم :07 20 من حمض الهيدروكلوريك 71 0.2لمعايرة 2:::7) 10 من المحلول الناتج بعد عملية التحليل 
الكهربي فإن دكتلة هيد روهكسيد الصوديوم المتعكون إذا كان حجم المحلول .1 0.5 تساوي. 


ج © © 4 © © بن و وهو ةن © هه 


2 


يضخضضها 


3 - ع8 ) 


)4<- 63.5( 


2225252 


خليتان تحليليتان متصلتان علي التوالي وتعملان من خلال مصدر تيار كهربي مستمر . الخلية الأولى تعتوي " 
علي الكتروليت من محلول كلوريد الصوديوم , والخلية الثانية تحتوي علي الكتزوليت من كلوريد الفضة أي 
العبارات الآتية صحيحة : 

(0) تترسب الفضت عند آنود الخليت الثانيت ١‏ 79) يترسب الصوديوم عند آنود الخليتّ الأولي 
©) تتره. ب الفضنّ عند كاثود الخليت الثاني (3) يترسب الصوديوم عند كاثود الخلييّ الأولى 


في إحدى الخلايا التي تعمل بالليثيوم كانت معادلة الاختزال: 


11-7 (5) مآد عجري 'آنآ 
١‏ عدد مولات الإلكترونات اللازمة لاختزال :277 2 من الليثيوم تساوي. 6ط 
(0) 01م 0.142 (ب) 101 0.286 
©) آمم 0.429 (ه) 01 0.642 
"' هكمية الشحنة اللازم مرورها لاختزال 27 1من أيونات الليثيوم تساوي. 9آ0آظ 
(0 0 5.5104 (9) 0 :2.7610 
© 0 :1.3810 () © :9.7210 
أولا : 
عند إمرار دكمية من الكهربية مقدارها 17 0.1في محلول نترات الفضة ( 108 - ع4 ) تعكون كتلة الفضة 
المترسبة 5ض 
0 ع 1.08 9 ع 54 
© ع 10.8 (د)ع 108 
ثانيا :هكمية الكهربية اللازمة لترسيب [7:10 0.5 من الفضة من محلول نترات الفضة تساوي ”5 
(0 7 108 9) 5417 
17 (د) 7 0.5 
<> عند اجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول بروميد البوتاسيوم فإنه تتصاعد أبخرة برتقالية 5 
() عند الكاثود. وتقل قيمت 720131 (ب) عند الآنود. وتزداد قيمت 7013 


كج عند الكاثود. وتزداد قيمتّ 180011 © عند الآنود. وتقل قيمتّ 2011 ' 


يتم تنقية النضة بأستخدام خلية الكنروليتية تحتوي علي كاثود من الفضة عالية التركيز أي الأشكال 


البيانية الآتية صحيح لهذه الخلية . 
)1( ل 
م 
ذ 
الزمن الزمن 
(ج 1 (د) ل 
0 0 
الزمن الزمن 


<> أي الاشكال البيانية الآتية صحيح عند إجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول كبريتات النحاس باستخدام أقطاب 
منالكربون: 


الزمن الزمن الزمن الزمن 


<> يترسب فلزالكروم من المحلول الحامضي المحتوي علي أيونات الكروم تبعا للتفاعل : 
20 نا 2 جب 12 + بل :11 14 + وى 3ر0 


عند مرور تيار كهربي شدنه 4 58 لمدة ساعئين , فإن عدد مولات الككروم المترسبة يساوي 257 
(0 ع1مم 0.0125 (ب) 01« 0.0455 
(ج)ء 701 0.0995 (د) 7:01 0.065 


72> أي من المركبات الآتية يصعب إجراء عملية التحليل الكهربي له: 
(0) محلول كلوريد البوتاسيوم 
(ب) مصهور كلوريد البوتاسيوم 
(ج) كلوريد البوتاسيوم الصلب 


(د) لا توجد إجابت صحيحت 


1م52 


<> خليتين منفصلتين 4,8 


عند كاثود الخلية 4 ترسب 3.15 من النحاس (63.5-:)) عند أمرار تيار شدته 104 خلال محلول 


كبريتات النحاس 11 وعند كاثود الخلية 8 ترسب 7.86 من الحديد(16-56) عند أمرار تيار شدته 144 


خلال محلول كبريتات الحديد 171 
أي الأختيارات الآتية صحيح : 


الزمن الزمن الزمن الزمن 
00 1 (ب) ا : ظ 5 
4 8 4 8 4 6 4 
الخلينّ الخليت الكلية الخلينّ 


<> لاختزال مول واحد من 41“7 إلى 41 باستخدام تيار شدته 4 10 يلزم إمرارهذا التيارلمدة. شاعة. 
(0 25.88 (© 16.08 © 8.04 (© 20.3 
<> إذا مر تيار كهربي في محلولي كبريتات النحاس ونترات الفضة متصلين علي التوالي وبحساب كتلة النحاس 
المترسبة وجد أنها تساوي ع 0.53 فإن كتلة الفضة المترسبة تساوي ا 
(0 ع 0.45 (©) ع 3.6 (ج)ء 0.9 (0ع 1.8 


( 108 -< و4 , 63.5 -دياة) ) 


<> أي الاختيارات الآتية صحيح في عملية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز: 


كنل الآنود كتلي الآنود كتليّ الكاثود كتلنّ الآنود 
0 (ب) 5 5 
الزمن الزمن الزمن الزمن 
<> عند مرور كمية من الكهرباء مقدارها © 193000 فإن ذلك يؤدي إلي ترسيب ...م من الخارصين 
(0 01م 3 (ب) 01م 0.5 
ج101 2 (ه) 01م 1 
ساو هي حصي ساس جاوواي جو مسريو 5 5 0س 13 1 35 0 355 نس 2 5 1 علدة 
الشامل فى الكيعياء 


<> أي من المعادلات الآتية صحيح عند أحد الأقطاب عند إجراء التحليل الحكهربي لمحلول كبريتات نحاس 11 
باستخدام أقطاب من البلاتين ( أقطاب خاملة): 
600 26 يلار جر لان © 6ر07 رتجرى 250,7 


(هه) 4 


© تجنر 0ن 0 ر211جري 4011 (3) 26+ ,0ر50 جر 50,2 


2 
(هه) 4 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح بالنسبة لخلية أستخلاص الألمونيوم من مصهور البوكسيت : 


0) 


(ب) 


كدر الأنود 
كتلت الأنود 


الزمن 
١ج(‏ 1 د 1 
ص ِ 
2 5 
1 الزمن يم 
<> أي من مجموعات المركبات الآتية تختلف فيها نواتج عملية التحليل الكهربي لمحلول املح عن مصهور الملح: 
4 50 (9) اهلظ اععاة -ب 4101 
© ,اله -رظها!- رامين ( ر01001- 1و8 -انعون 


<> عند إمرار تيار كهربي ثابت لمدة :77117 0 في محلول نترات الفضة ومحلول كبريتات النحاس ( 171 ) متصلين 
علي التوالي , وجد أن ع 6.35 من النحاس تترسب عند الكاثود في محلول كبريتات النحاس ( 17 ) 
إذا علمت أن (63.5 - ينح , 108 -ج4 )أي الاختيارات الآتية صحيحة : 


125111111 الكدلة المكافنة الجرامية لحكل من النحاس والفضة تساوي‎ ) ١ 
54 ع 21.17 - ع 108 (#) ع 63.5 - عو‎ 6( 
108 ع 31.75 - ع 108 (د)ع 63.5 - ع‎ 
220777 هكمية الكهربية تساوي‎ ) "( 
28950 )2)9 0.02 7# 600 
57900 © (د)‎ 0.4 7 © 
الشامل فى الكيمياة بي ع‎ 032- 


(؟) إذا كانت الكتلة الكاثود قبل مرور التيار الكهربي في خلية الفضة يساوي ع 21.6 فإن كتلته بعد 


مرورالنيار الكهربي 9 *شظ5 
(1) تزداد بمقدارالثلث (ب) تزداد إلي الضعف 
(ج) تزداد بمقدارالربع (د) لا توجد إجابت صحيحت 
<> أي الأشكال البيانية الآتية صحيح عند التحليل الكهربي لمصهور يوديد البوتاسيوم: 
كتلت الآنود حتلت الكاة تلت القن 
0 7 5 فد 27 دض 
(د) أب صحيح 
الزمن الزمن الزمن 


> ادرس التفاعلات الآتية والتي تعبرعن عملية التحليل الكهربي لمحلول مائي من كلوريد الذهب الثلاثي : 


| | كميةالكهربيت_ | ككتلرّالذهبالمترسب__ | حجمالكلورالمتصاصد_ | 
© ©2000 | هدهو | 4642 _ ل 
ا © 60006 ا | 12244 ا | 232-00 
© 200002 0 
| 180006 0 


علما بأن (35.5-<61 ,ىر 42-196.95) 


الشامل فى الكيمياء ف 


<:» ادرس الخلية الآتية والتي تعبر عن عملية التحليل الحكهربي 
لكل من محلول ومصهور كلوريد الصوديوم: 


محلول كلوريد صوديوم مصهور كلوريد صوديوم 


أي من الاختيارات الآتية تعبر عن المواد اللتتكونة عند الأقطاب .1 , 7 , '[ را 


92> أي الاختيارات الآتية صحيح بالنسبة لسبيكة تتحكون من النحاس والذهب والفضة : 


(1) للحصول علي الفضت من السبيكت توضع السبيكت كآنود ف خلييّ إلكتروليتييّ جهدها أقل من الجهد 
القياسي للفضيّ 


(7) للحصول علي الذهب من السبيكتّ توضع السبيكت كأآنود 2 خليت إلكتروليتيت جهدها أقل من الجهد 
القياسي للدذدهب 


©) للحصول علي الفضتّ من السبيكت توضع السبيكت كأآنود 2 خليتّ إلكتروليتيت جهدها أكبرقليلا من 
الجهد القياسي للذدهب 


() للحصول علي الذهب من السبيكت توضع السبيكت كآنود 2 خليت إلكتروليتيت جهدها أكبر قليلا من 
الجهد القياسي للدهب 


«7> خلية الكتروليتية تتحكون أقطابها من الكروم والبلاتين إذا علمت أن: 
7--1 «إ)جد م3 + ذنورع) 
7 1.2+ح دل #مجع2- ته« 


0 207*273 إن *اظ / متعم 
© ب “31 / ري 3 // ري 2063 / بي 2075 
2 3 ]2 / ينا // “1 / 62 


(ن) ب * 200*207 // ب 1317 3 


" الى الل مالسا يا 


4 ال ل 


<> أي الدوائر الآتية يستخدم لحماية قطعة من الحديد بطبقة من القصدير 


1 5 
<> أي من الاختيارات الآتية يعبرعن تفاعل الكاثود في عملية التحليل الكهربي لمحلولي يوديد الليثيوم: 


(0 فاج عجر فآ (9) 26+ر اجر 21 
© 11د 2+ري *273 () عجري "الاجر فآ 
22> أولا : 
عند إمرار 1 خلال الكتروليت , فإن ذلك يؤدي الي ذوبان أو تصاعد أو ترسب ............. من المادة عند أحد 
الأقطاب . 
() الكتلج الذريت الجراميتن (ب) الكتلج المكافئي الجراميتّ 
©) كتدت عدد أفوجادروا (د) نصف الكتلد المكافئيّ الجراميتّ 
ثانيا : 
لترسيب 2 32.5 من الخارصين ( 65 - :27 ) , بالتحليل الحكهربي لمحلول كلوريد الخارصين تلزم عكمية من 
الكهرباء مقدارها 300016 
00 28 9 17 
52١ ©‏ 0.2 
<> عند التحليل الكهربي لمصهور هيدريد الليثيوم باستخدام أقطاب من البلاتين فإن تفاعل المصعد هو 5ظ 
() 6خري “الجر هلا (9) 26جرن ,لاجر 281 
(ع)2 ( 


١ 1 8 + 5‏ 
© تاج 6 روه 211 © 4< © أ روه) 1/2 ' 


<> أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن العلاقة بين كمية الكهربية الماره في محلول الكتروليتي وكتلة 
الحكاثود : 


كتلي الكاثود 
كننلد الكاثود 


كمين الكهربيت كمي الكهربيت 
)01( (ب) 


كتلتّ الكاثود 


كلد الكاثود 


كمينّ الكهربيد كمين الكهربيد 
5 )د( 


<> أثناء عملية التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم تصاعد.1 1.04 من غازالهيدروجين (1 - 77 ) عند 


الكاثود ‏ طبقا للتفاعل الآقي : .157 حج 26 + ر*277 
فإن حجم أبخرة اليود (127 - 1 ) المتصاعدة عند الآنود في نفس الزمن , طبقا للتفاعل الآتي 


ج22 + بك جب روم 21 


1.71.( 2.11 0.5 1 )© 1.041. 00 


22> أي الأشكال البيانية الآتية يعتبر صحيح عند أجراء عملية التحليل الكهربي لحمض الهيدروكلوريك 
ترهكيزه ( 0.5) مول/ لتر 


الزمن الزمن 
)0 (ب) اج( 5 
92> أحد عناصر السلسلة الانتقالية الأولي يستخدم في جلفنة المعادن , تم إمرار تيار كهربي لمدة 50 7111 في 
محلول لأحد أملاح هذا العنصر فحدث زيادة في كتلة الكاثود بمقدار م 9.35 فإن شدة التيارالمارة خلال 
الدائرة تساوي م أميير 


72.5 )( 9.25 © 15 )©( 30 00 


علما بأن الحكتلة الذرية للعنصر تساوي ( 65 ) 


سه عن ويد_صر ين وه هه د 


22> عند مرورتيار كهربي شدته 4 7 في محلول نترات أحد العناصر لفترة زمنية قدرها :7711 4 كانت كتلة 
الكاثود قبل مرور التيار الكهربي ع 12 وأصبحت بعد مرور التيار الهكهربي م 13.88 


فإن المكتلة المكافنة الجرامية لهذا العنصر تساوي 0 
0ع 108 (#) ع 31.75 © ع 32.5 (© ع9 


<> أي الأشكال البيانية الآتية تعتبر صحيحة بالنسبة لخلية أستخلاص الألومنيوم من خام البوكسيت 


كثافرّ مصهور البودكسيت 
قن مصهور البو 
كثافد مصهور البوكصسيت 


كنَلنَّ الألومنيوم الناتجد ملي الالومنيوم الناتجت : كتلنّ الألومنيوم الناتجت 
(ب) ١ج(‏ )د 


<> لترسيب مول من الفلز ( 3 ) بالتحليل الكهربي لمصهور ( ,1,0 ) يلزم كمية من الكهرباء تساوي كمية 


الكهرباء اللازمة لتصاعد ............... من الهيدروجين في إحدي خلايا التحليل الحكهربي . 
(10 22.4 (©) .11.21 © .33.61 (ه)]آ 44.8 


<> قام طالب بترتيب خلية لطلاء ملعقة من النحاس بطبقة من الفضة وبعد أن تكونت طبقة من الطلاء سمكها 
 ,. 1‏ قنام الطالب بأضافة كتلة من كبريتيد الصوديوم ألي المحلول الألكترولتيتي 


أي من الأشكال البيانية الآتية صحيح : 


كتلى الكاثود 

كتل الكاثود 
كتلد الكاثود 
كتلس الكاثود 


الزمن الزمن الزمن الزمن 


<> في خلية تنقية النحاس حدثت عملية تنقية لسلك من النحاس يحتوي علي شوائب من الفضة والحديد والذهب 
والخارصين كانت الزيادة في كتلة الكاثود لا تساوي النقص في كتلة الآنود بسبب 21010 
(أ) جهد البطاريت أقل من جهد اختزال النحاس 
(ب) حدوث أكسدة لذرات الفضيّ والحديد والذهب والخارصين 
(©) عدم حدوث اختزال لأيونات الفضيّ والحديد والذهب والخارصين 


()لا توجد إجابج صحيحت 


2 أولا : 


لترسيب ع 21.6 من الفضة ( 108 - ع4 ) علي سطح ملعقة أثناء عملية الطلاء بالكهرباء ........ فاراداي 
إذا كان تفاعل الكاثود 4 جو 6 + رهم ع4 

260 (ب) 0.4 © 0.2 4 

ثانيا : 


إذا علمت أن هكمية الكهرياء اللازمة لتصاعد 1 33.6 من الغاز ا تساوي كمية الكهربية اللازمة لتصاعد 
ومو الغارز 1 


أي الاختيارات الآتية يمكن أن يعكون صحيحا : 
(0 1 ثنائي التكافؤ, آ أحادي التكافؤ 
(ب) لآ احادي التكافؤ, ]1[ ثلاثي التكافؤ 
(ج) 1 ثلاثي التكافؤ 7 ثنائي التكافؤ 


(7)5 ثلاثي التكافؤ: ]1 أحادي التكافؤ 


<> عند إجراء عملية التحليل الكهربي لمحلول ماني من كبريتات الحكادميوم تركيزه 11 1 وحجمه .1 0.5 


باستخدام أقطاب من الجرافيت كانت معادلة التفاعل الحادث عند الآنود هي : 


+477 | جه 2110 


26 + 0 + م20 


)0( 
ما التغير المتوقع في قيمة الأس الهيدروجيني حول الآنود : 
(0 تقل (2©) تزداد ©) تظل ثابتت 


<> أي الأشكال البيانية يعتبر صحيح بالنسبة لعملية الحصول علي النحاس من سبيكة له مع الذهب والخارصين 


والحديد والفضة مع الأخد في الأعتبار أن : 


(4) هي الزيادة في وزن الكاثود (8)هي النقص في وزن الأنود 


(0) 


الشامل فى الكيمياء 5 


الااء» سويت _ كي جو جم هس 


4د 


22> أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة : 


0 كمينّ الكهربينّ اللازمي لانتاج م 28من غاز النيتروجين بالتحليل الكهربي ضعف كمي الكهرباء 
اللازمت لانتاج ي 2من غاز الهيدروجين 


(ب) كميدن الكهربيت اللازمت لانتاج # 32 من غاز الأكسجين بالتحليل الكهربي ضعف كمينّ الكهرباء 
اللازمتّ لانتاج بم 28من غاز النيتروجين 
2 كمي الكهربيتّ اللازمتّ لانتاج م 28 من غاز الأكسجين بالتحليل الكهربي ضعف كمينّ الكهرباء 
اللازمي لانتاج بم 2 من غاز الهيدروجين 
© كمينّ الكهربيتّ اللازمتّ لانتاج يم 48من غاز الأكسجين بالتحليل الكهربي ضعف كمينّ الكهرباء 
اللازمن لانتاج يم 3 من غاز الهيدروجين 
(14- 1 , 0-16 , 8-1) 


<> الشكل التالي يعبر عن عملية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد النحاس : 


() يتصاعد غازالكلور عند 4 حيث تحدث عملييّ اختزال لذرات الكلور 

(©) تترسب ذرات النحاس عند 8 حيث تحدث عملينّ اختزال لذرات النحاس 

©) يتصاعد غازالكلور عند 4 حيث تحدث عملييّ أكسدة لأيونات الكلور 

(5) ترسب ذرات النحاس عند 4/ حيث تحدث عمليت اختزال لايونات النحاس 
<9> اقرأ المعلومات الآتية جيدا ثم اختر الصحيح : 


الفلز 7 ) لا يغير ولا ينغير عند وضعه في محلول كبريتات الفلز 2 ) . وعند غمس الفلر (2 ) في حمضش 
الهيدروكلوريك المخفف لا يتصاعد الهيدروجين , وعند قياس جهد الفلز 7 ) باستخدام قطب الهيدروجين 
القياسي هكان يعمل ككاثود , وعند غمس الفلز 7 ) في محلول كبريتات الفلز7 ) يتغير لونها . للحصول 
علي الفلز( 77 ) من سبيكة له مع كل من 7 , ]7 باستخدام التحليل الكهربي , فإن 520 


(1) يحدث اختزال لذرات لآ وأكسدة لذرات 7 
(ب) يحدث أكسدة واختزال لذرات [ 
(©) يحدث أكسدة لذرات 7 ولا يحدث لها اختزال 


(5) يحدث أكسدة لذرات ]1 ولا يحدث لها اختزال 


<> في أخدي خلايا تنقية النحاس عند زمن ]7 تم أضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك ثم امرار كمية وفرة 
من غازكبريتيد الهيدروجين خلال الكتروليت الخلية فإنة : 


(1)تزداد كمية التحاس الترسب (ب) تتوقف الخلييّ عن العمل 
©) تترسب أيونات الذهب ()لا توجد أجابج صحيحت 
<> في نهاية عملية التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم تمت إزالة المحلول الإلكتروليتي وأضيف إليه 
محلول هكبريتات الحديد ( 11 ) 
أي الاختيارات الآتية صحيح : 
(آ) ترتفع قيمتّ 11 للمحلول كثيرا 
(©) يتكون راسب أبيض مخضر 


©) يزداد تركيز أيونات الهيدروجين كثيرا ف المحلول 
(5) لا توجد إجابت صحيحت 
2 اولا : 


لانتاج تيار كهربي شدته 4 0.6 لمدة :77:1 120 في خلية الوقود يتطلب ذلك كتلة من الهيدروجين مقدارها 


(© ع 0.065 (ي) ع 0.045 ©) ع 0.088 (6ء 0.026 
ثانيا : 
أي الاختيارات الآتية صحيح عند طلاء ابريق من النحاس بطبقة من الفضة : 


[ (5> أي من العمليات الآتية يؤدي الي تصاعد غازات عند كلا القطبين في خلية تحليل كهربي قطباها من البلاتين 


(1) التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم . (ب) التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم . 
©) التحليل الكهربي لحمض الكبريتيك المخفف . () جميع ماسبق . 


| الكتصبياء الكتهرنيه 


<> أي الاختيارات الآتية يعبر تعبيرا صحيحا عن تفاعل الآنود أثناء عملية التحليل الكهربي لمحلول كبريتات 
النحاس ( 17 ) باستخدام أقطاب خاملة ( بلاتين ) : 


اك جد ج22 + ا خيرم ع 
»26 + 50 حب 2 ا 
ل ل تيا 
10ح 1 
«(2> أولا : كمية الكهرباء اللازمة لترسيب ؟ 9 من الألومنيوم ( 27 - 41 ) بالتحليل الكهربي لمصهور كلوريد 
الألومنيوم 411 تساوي 0 
(0 م3 © م1 278 () 7 0.5 
ثانيا : عند إمرار7 0.1 في خلية تحليل كهربي لمصهور كلوريد الصوديوم , فإن كتلة الصوديوم ( - 274 
3 ) الناتح عند الحكاثود تساوي 227 
(0 ع 2.3 ©)ع 23 ع 46 () ع 4.6 


<> أولا : أي العبارات الآتية صحيحة عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز : 
(1) ترتفع قيمتّ 11( للمحلول الإلكتروليتي 2 نهايت عمليتّ التحليل الكهربي . 
(©) يتصاعد غازالكلور عند الآنود . 
©) يتصاعد الهيدروجين عند الكاثود . 
(5) جميع ماسبق. 
ثانيا : في ضوء فهمك لمتساسلة النشاط الكيمياني , أي العبارات الآتية صحيحة : 


(أ) عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم , يختزل الهيدروجين عند الكاثود لأن جهد أكسدة 
الصوديوم أكبر من جهد أكسدة الماء 


(ب) عند التحليل الكهربي لمصهور يوديد البوتاسيوم . تتصاعد أبخرة اليود عند الآنود » ويتصاعد 
الهيدروجين عند الكاثود . 


©) يمكن الحصول علي الذهب من سبيكت له مع الفضت باستخدام خلينّ تحليلت كاثودها من الذهب 
الخالص مغموس 2# محلول نترات الفضىر 


(د) أب صحيح 


مقسمم الى عشر دروس 


الدرس الأول من بداية العضوية حتى مخطط الهيدروكربونات 


<> عدد أنواع الروابط التساهمية في هذا الشكل - 2 


0 1 © 2 3 ( 4 
2> عدد أنواع الروابط الكيميانية في هذا الشكل >0 - 0 
00 1 ©2 )3 © 4 
<> الشكلين الصحيحان لترتبط ذرة الكربون برابطتين باي واثنين سيجما ”2 
6-0 © -0- 
© -0- © -ا- 
12> توجد روابط تساهمية فقط في لظ 
(1) ملح الطعام (ب) سيانات الالومنيوم 
(ج) الاصباغ (5) كلوريد الفضدتّ 
«ن> يتم الحفاظ على جثث قدماء المصريين منات السنين عن طريق 211 
00 الزيوت (ب) الكحول 
العفاقيرٍ (ك) جميع ماسبق 
22> الالوان الثابتة لألاف السنين توجد في 1 11 1 1 1 2350711 
1 (1) مسحوق أملاح البرمنجانات مسحوق الكرومات 
( (ج) الاصباغ النباتي (5) الاصباغ المعمليت 
ظ 2» الايونات التي لها دور كبير في تحطيم نظرية القوى الحيوية 0ك 
ظ 949 (ب) 5017 9 0170 ( 01 


وات 
. 4 

0 
انس شت فت نت نت نت لنت ننه نه لت تت كته تنت تنه نن نت لنت كته لنت كت ننه نت تتنت نت نت كت تت كنت لنت كنت لت لت كن كنت كت نت نت 0 لنت كنت نت اين نينت كن كك 
٠‏ 


<> يتكون الدهن فى جسم الابل بفعل قوى ............. وأوضح ذلك العالم 200 


(1) ميكانيكيت /فوهلر (©) حيويتّ / فوهدر 
©) حيويت / برزيليوس () كيميائيت / برزيليوس 
<> عدد انواع الروابط الكيميانية في سيانات الامونيوم ...............عدذ انواع الروابط الكيميانية في البولينا 
(0) اكبر (2) أقل ©) يساوى 
<> تختلف اليوريا عن سيانات الامونيوم في كل من عدا ك1 
(1) عدد الروابط التساهميت (©) ترتيب الذرات 
©) ارتباط الهيدروجين بالكربون (3) نوع العناصر 
((> مركب يتسم بسهولة تغيره عند التسخين 5*7 
(1) كلوريد الامونيوم (©) اليوريا 
©) سيانات الامونيوم © جميع ما سبق 
((» كان له الفضل الكبير في المواد الاصطناعية الجديدة التي تشبه المواد الطبيعية بتركيبها وصفاتها 5 
(0) باير (©) برزيليوس (©) ماركنيومف (2) فوهدر 
(2» اذا انتعد مجموعتين أمين مع غازاول اكسيد الكربون ينتح مركب 5ط 
(1) حامض () قاعدي ©) معدني (5) عضوي 
<> تم الحصول ملح اليوريا باستخدام فوهلر من 86ظ*ش*ظظ 
(0) املاح نوويح (ب) أملاح معدنيت (7©) أملاح عضويت () جميع ماسبق 
<> حضرت المنظفات الصناعية العضوية من أصل 252116 
(1) نباتي (©) حيواني (©) ارضى (ك) عضوي 
(7» قبل فوهلر كانت تعرف المادة العضوية على اساس 252 
(أ) مصدرها (7) ترحيبها ©) خواصها () استخداماتها 
79> بعد تحضير اليوريا معمليا أصبحت العطور والمبيدات الحشرية تعرف على أساس 211 
(0) مصدرها>0 ©) بنيتها التركيبي (ج) لونها (3) جميع ماسبق 
ا 0 


1 


ْ <> نسبة المركبات العضوية الى المركبات غير العضوية هي 5200 
(0 0.5: 10 (ب) “5105:1010 (ج) 1:20 (2) جميع ماسبق 
(:>الساسة الكربونية المتفرعة هي ئؤئظش1 
1 1 (! !ا 0000007 
(0 بس سج سهد ©----؟ 
سدر) عد 
١‏ 
| ط! ل ا 
0-0 ادس 
02> كل مما يأتي حلقة متجانسة ما عدا 0 
/0؟١‏ 6 
/ |[ | 
0 0 © 0-0-0 
ا 
1 رم 
ه لاع © 7-50 ١‏ 
[اتن) نار ١‏ 
<> النقثالين .........-.-..في درجة حرارة الغرفة 
(1) صلب (9) سائل ©) غاز 
2 شمع البارافين وملح الطعام امثلة للمركبات 1111 
(1) العضويت (7) المعدنيت ©) الصلبت (3) التي تذوب 2# الماء 
<> السائل غير العضوي هو 13111 
| (1) الأسيتون (©) السبيرتو (©) الماء () الجليسرين 
. <> الواد الالكتروليتية الموصلة للكهرباء لظ 
' () الاسيتون ف الماء (7) الايثانول النقي 
' ©) الجليسرين 2# الماء () مصهور كلوريد الصوديوم 


(0» توجد مشابهة جزيئية في دكل من ماعدا 1ض 


02,00 © 0,11 ,0,8 20 
(> مركب درجة انصهاره 4800 لظ 

00 ,0150 (© 01عر ©) شمع البارافين (د) العكقت 
72> مركب درجة انصهاره 0" 810 1آ111111ظ2 

(0) الدهن (©) الشمع ©) ملح الطعام (2) جميع ماسبق 
> درجة غليان 00 78.5 هو 21ظ2ظ 

(0 الماء (ب) كلوريد البوتاسيوم (ج) الايثانول () شمع البارافين 
<> تمثل صيغة اولية لاحد المركبات العضوية 27111 

(0 ,0,8 57 082,0 () ,0 ,0,11 
<> الصيغة الجزينية لاحد المرمكبات العضوية 1ط 

0 011,011 ©) ,8,0-0-11 2 © 0 ,2ه (د) لاشيء مماسبق 
<> الصيفة البنائية ل 0,71,0) هى -2 0 لل 

0 1,600 ,3م500 لهي يوم ا 0ق )ميم ماسيق 
72> درجة الحرارة التي يوجد فيها ايثير ثنانى الميثيل في صورة صلبة 1 

14002-)( 138- 0( 

1360-9 (-2 29.50 
22> الحالة الفيزيائية للكحول الايثيلى عند درجة حرارة 0" 110-. 21 

© صدب 222 © سائدت © غازية (تاع فاسيق 
99> في درجة حرارة -20 105 يكون الكحول الايثيلى وايثير ثنالى الميثيل لهها فس ........... 

(1) أنواع الروابطه (ب) ترتيب الذرات (ج) الحالت الفيزيائين ١‏ (د) لاشيء مماسبق 
42 المذيب العضوي لفلر الصوديوم ال 

(1) الماء (©) الكحول الايثيلى (ج) الاثنين معا 

1 35 الشامل فى الكيمياة ا 


02> نموذج جزيئي لجزيء من الايثير ثنانى الميثيل تمثل فى المعمل عن طريق 6 

() أنابيب كربونيت (9) كرات بلاستيكيز 

(©) مكعبات خزفيت (3) سيقان شمعيت 
> ألكان له " أيزومرتتكون كتلته المولية 111111111 

7202 58 © 44) 30 0( 

عدد المشابهات الجزيئية للمرهكب 011 ,11 ,) 6 شظة*ظظ55 

10 © 2 3 4 
»> عدد المشابهات الجزينية للمرهكب ,011-,011-,011) ا 

(0) صفر © 1 2 ()3 
<> يمكن التمييز بين أيزومرين للصيغة بفلز جهد اختزاله اذ 

(6 -2.7 (#) صفر © 1.3 (5) جميع ماسبق 
(> ترتبط ذرتي كربون متصلتين برابط سيجما فى احد المركبات العضوية بست ذرات < فمن المحتمل أن تحكون 
الذرة < اع كه قنع اجاو جو وا عل اناه موه عقو 

(0) الاكسجين #) النيتروجين (ج) الهالوجين () جميع ماسبق 

4 

<( الصيغة البنائية الأتية لاحد المركبات العضوية 2 --0:-0)-1 حيث أن © تمثل الكربون وباقى الرموز 
افتراضيه لعناصر كيميانيه 
)١(‏ يحتمل أن تعكون ذرتا ........-......متمائلتين 

0 عرر ب ,714 © 14 (5) لاشيء مماسبق 
(1) يحتمل أن تعكون ذرة 1 هى ا 

() الأكسجين (ب) الكبريت ©) الاثنين معا () لا توجد اجابت 
() عدد الروابط باي فى هذا المرهكب .........---.-....عدد الروابط سيجما 

(0) اكبر (©) اقل ©) يساوي 

دده عرض حو عه ع ع عم كك د دوه ووه وو ل ل دم جح د دك م وا ممه 5ك 


عام اا ال الت للا 


(*) الصيغة الجزينية للمرعكب السابق قد تعكون ممم مم مهمه ممه ومو مم6 
(0 01,112 ©) 21012 ,0 


, 
© 12خته0 (2) جميع ماسبق 
52> للكشف عن الكربون في ساق بلاستيكية بتسخينها مع اكسيد الفلز 1 في انبوبة احتراق ويمر نواتج 
التسخين على ملح الفلز .)[ 
(7) يتم التعرف علي وجود الحكربون في الساق البلاستيكية عن طريق 55 
(0 أكسيد الفلز )1 (©) ملح الفلز غ1[ 
(ج) الاثنين معا (5) لاشئ مماسبق 
(2) نواتج تسخين الساق البلاستيكية مع ادكسيد الفلز هي لظ 
(0) عضويت (©) غير عضويت 
©) الاثنين معا (5) لا توجد اجابت 
(3) المادة المتبقية فى أنبوبة الاحتراق بعد اتمام التسخين 0 
(0 عضويت () معدنيت ©) لاشئ منهما 
(4) يستخدم ماء الجبر الرائق في الثهراف على ................. 058ظظ2 
() المادة الناتجدّ من تسخين أكسيد الفلز مع كبريتات الفلز 
(9) مادة عضويت 
©) غاز غير عضوي () جميع ما سبق 
(5) الساق البلاستيكية في التجربة السابقة مادة ”2 
() مؤكسدة >< ©#) مختزلت (ج) حفازة () جميع ماسبق 
(6) أكسيد الفلركاة 718 ش22 
() عامل مختزل #) عامل حفاز ©) عامل مؤكسد (5) لاشئ مماسبق 
(7) بعد انتهاء التجربة يتغبر لون أكسيد الفلز ]. 21 
(0) من الابيض الى الازرق (©) من الازرق الى الابيض 
(ج) من الاسود الى الاحمر (د) من الاحمرالى الأسود 


لال مفضهضها 


(0) من الاسود الى الاحمر 


©) من الازرق الى الابيض 


كل مما يأتي من الهيدروكربونات ماعدا 1ط 
0 ,08 055 © 11,0ر0 0 ,1ر0 
<> جميع المركبات الاتية مشبعة ماعدا 01110ظ2 
1 7 
© 0,110 5860 
(7> المركب ,11 ,0 1ط 
(0) مشبع (2) حلقي 
©) الكين (ك) عضوي 
<> المركب العضوي الهيدروكربوني المشبع كتلته المولية 58جم/ مول 11-1 , 0212 
(1) يحتوئ على .............. .رات هكربون في الجزيء الواحد 
30 (ب)4 5 (©2 
(2) له ...م اليزوميرات. 
20 (©)3 4 © 5 
(3) عدد الروابط سيجما بين ذرات العكربون لظ 
300 (ب)4 (ج)12 () 16 
(4) عدد الروابط باي لهذا المردكب 1111 
(0) صفر © 1 2 () 3 
(5) الألحكاين الذي له نفس عدد ذرات هيدروجين هذا المرهكب يحتوى على .............ذرات كربون 
(0 5 (ي)6 7 (5) لاشىّ مماسيق 
حون يض 407 جحل ب يس ا ل ل سي عي ا ل سي ل لس سم ص 5 


أأظذدك 111 


(8) بعد انتهاء التجربة يتغير لون ملح الفلرك2. 


٠6666 » ©4666 


(ب) من الابيض الى الأزرق 


© من الاحمر الى الاسود 


(6) يعتبر هذا المرهكب 21117111 


(1) بارافينات (©) أوليفين ©) أروماتى 
(7) الصيغة الأولية له تحتوى على ذرات ..........هيدروجين 

200 39 4 © 5 
( المركب الحلقى يعتبر 500ص 

(أ) غير مشبع (©) أروماتى ©) أوليفين (3). الاش فنها مسق 
ترتب تصاعديا حسب عدد الروابط باي 000ظ2ظ 


0 بنرزين عطري - بروبايين - نضتالين. 
(©) هكساين - نفثالين - بنزين عطري. 
©) ايثاين - ايثين - بنزين عطري. 


(5) بروباين - بنزين عطري - نفثالين. 


عدد الروابط باي في البنزين العطري ............ مجموع عدد الروابط باي في الايثيلين والايثاين 
(1) كبو (ب) اقل ©) يساوى 
(م>» عدد الراوابط باى فى مركب , ,11 ,© ...علد الروابط باى فى ,17 ,© 
0) أكبر (©) اقل ©) يساوى 
(» مركب هيدروكربون يحتوي على 18 ذرة فهو 0 
(0) أليفاتي (©) مشبع () غير مشبع ©) جميع ماسبق 


الشامل فى الكيمياء 8 


كن 
9 20 
- 0 0 » لوق 
0 - تييع 
)1) )2( 
.0 ف المعمل 5200 
(1) أول مرحكب عضوي حضر في 
44 © 2 
(2) جميعهم مركبات ا 
(0) اليفاتيه (ب) أرومائيه 
8 تنطبق على 
(3)الصيغة العامة 81,0 _) تنطبق 
60 (1.2) © (ق 1) 
(4) المركب 2 ) يوجد في حالة 533 
(0 صلبة () سائل” 


. ؤهو يوجد في صورة 
(5) يسمى المردكب (1) بالأسبيتون 944 


9) صلبة (ب) سائدلي 


6-0 
3 
0آآظ2ذظ م 8 جنع ماتسيق 
0 (5) جميع ماسبق 
ا (5) (2) فقط 
©) غازيت 


٠©6©6© ©»: ©» ث‎ » ©» ©» » » » » © © ©» >» © 


]| : 
د 29 : -6702-27 28 «لسهورف 0 


<> المركبات الخالية من الروابط باي 1ط 
()خاملت كيميائيا نسبيا مشبعت 
©) بارافينات © جميع ماسبق 
(»> عدد متشكلات التي تحتوي على مجموعه ميثلين 00 
10 ©2 © 3 400 
2> ثلاث مركبات ديكان والهكسان والهكس ديكان. 
(١)عدد‏ الروابط باي في الديعكان والهدكسان .............عدد الروابط في الهحكس ديكان. 
()أكبر (©) اقل يساوى 
(؟)عدد الروابط سيجما في الهحكس ديكان .............عدد الروابط سيجما في كل من الديكان والهعكسان 
()اكبر (©) أقل (©) يساوى 
(") تنتمى المرعكبات الثلاثة الى..... 1116 
(1) الكان حلقي ١‏ (©) بارافينات ©) الكين حلقي (2) جميع ما سبق 
22> زيوت التشحيم وزيت الديزل وشمع البارافينات مركبات. اطغ 
(1) مشبعت (©)ذات سلالد كربونيت قصيرة 
«(> تنطبق الصيغة العامة ر, ,27 ,0 على ا 
(1)النفثالين ©) زيت التشحيم ©) الاسيتون (5) لاشئ مماسبق 
7 الشاعل فى الكيمياة 15113 


: 


<> عدد ذرات الهيدروجين في جزئ غاز البوتاجاز ...............عدد ذرات جزئ النفثالين 
() أكبر ©) أقل ©) يساوى ظ 
(1) الناتح عن نزع ذرة هيدروجين من العكبروسين يشبه 2111 
0 ,6,11 © ,6,11 
ج011 76 
(2) تنطبق الصيغة 1-11 على 71ظ2ظ1 
(0 21-,0,11 (ب) ,0111 
© 0 -11 ,0 11 -.1آي0 
(3) الصيغة :1717 تمثل صيغة لمركب 220111 
(0) حلقى (©) هيدروكربون 
(©) جميع روابطه سيجما (د) غير مشبع 
69 بجم لاتب يفضيو 
(1) الصيغة العامة 8 تمثل مرحكبات 212100111 
() مشبع (©) غير مشبع ©) الاثنين معا 
(2) المركب الموجود في الطبيعة مثال للصيغه العامة 0 
00 4 )8 ©) الاثنين معا 
(3) يرمز للصيغة العامة .8 بالرمز 5211 
4702 (© 2 © ,21411 (د) لاشيء مماسبق 
(4)عندما ترتبط .8 بذرة هالوجين تحكون الصيغة العامة 11 
0 4,2 (©) رلك 41 رم 
(5) من الممعكن وجود مركبات للصيغة ................في شعكل حلقي. 
460 )8 (ج) الاثنين معا 
إل عات جاع جد صا نا نات نا مدا صا بحا شايت حارس حا يد عد سا عدت تا عسات صرت درس عصان حاحات دنه 


<> عدد ذرات الهيدروجين في جزئ غاز البوتاجاز ..............عدد ذرات جزئ النفثالين 
(أ) أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
(1) الناتح عن نزع ذرة هيدروجين من العكبروسين يشبه 0 
69 699027 © ,0 
ج011 (060 
(2) تنطبق الصيغة 1-11 على 12111111111 
4 6 611,01 
© 0 -11 ,0 110 -.0,11 
(3) الصيغة 11 نمثل صيغة لمرهكب 117 
(أ) حدلقى (©) هيدروكربون 
©) جميع روابطه سيجما () غير مشبع 
«) ملك وممتقمو 
(1) الصيغة العامة 8 نمثل مرحكبات 0ط 
(1) مشبع (©) غير مشبع (ج) الاثنين معا 
(2) المركب الموجود في الطبيعة مثال للصيغه العامة 21111 
60 4 )8 (ج) الاثنين معا 
(3) يرمز للصيغة العامة 8 بالرمز 0 
400 (ب) 1 © ,1111 (د) لاشيء مماسبق 
(4)عندما ترتبط .8 بذرة هالوجين تحكون الصيغة العامة ا 
١‏ (0 2ر4 (©) رلك 4 ,4,2 
٠‏ (5) من المممكن وجود مركبات للصيغة ................لي شعكل حلقي. 
ظ 40 8 © الاثنين معاً 
١‏ 0 نا عم اع ممع عم بن عن بم اعم عم اما عم عم اعم اع ب اعم ب اح حا عه نح سان ان مذ اس ماح اح من م لس ص ع سال 


أت تست سج حص تج سس ست 


<> في تجربة الكشف عن الكربون والهيدروجين في المادة العضوية لوحظ عدم تغير لون كبريتات النحاس البيضاء 


الى الزرقاء ولحكن تعكر ماء الجبر فتحكون المادة العضوية 1111111ظ2ظظظ2 
(0) الصوف 001 
2 0 (5) البلاستيك 


<> في | عشذ اعن الحكربون والهيدروجين في مرهكب كيميائى لوحظ عدم تعكر ماء الجبر الرائق مع تغير لون 
كبريتات النحاس البيضاء الى زرقاء فيحتمل أن يكون المركب الكيميانى الموجود مع اكسيد نحاس أثناء التسخين 


٠6 »© 666 » »© © © » © » © © 026 ©» > © 


(أ) قش الأرز ١‏ (#) السكر ©) ملح متهدرت (د) لاشيء مماسبق 
(:» عند الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركب العضوي يستخدم في التجربة 2111ظ22 

() اكسيد فلز #ب) ملح (ج) قلوي (د) جميع ماسبق 
(» أقصر سلسلة كربونية لتشكلات ,,11,) تحتوى ...رات هكريون 

(0 3 © 4 © 5 (©6 
72> عدد اللمتشكلات لهيدروكربون مفتوح السلسة مشبع كتلته المولية ‏ 86 جم / مول التي لا تحتوي على 
مجموعة ميثيلين 21210116 


2-12 ,82-1 


0 1 © 2 © 3 (5)لا توجد اجابج صحيحت 
72> الصيغة البنانية الخطأ في الآتي 00 
,01,0011 © 02013- _1ة ‏ ©0211 ,11 6 - سبي 
3 
«:> المركب العضوي المشبع يحكون ا ا 10 
(أ) هيدروكربون يحتوي على 17 ذرة 


(7) هيدروكربون كتلته المولي 58 جم /مول 
©) جميع الروابط بين ذرات الكربون تساهميم مفردة 


(د) جميع ماسبق 


المرهكب العضوي المشبع يتصف بأن ك5 
(1)النسبه المئويه العدديه للهيدروجين أكبر من النسبه المثويه العدديه للكربون 
(©) دهنى 


©) النسب الكتليه للكربون فيه دائما أكبر من النسبه الكتليه للهيدروجين فيه 


© جميع ماسبق 
272 المركب العضوي الذي يحتوي الجزىء منه على29 ذرة قد يحكون 12201 
(1) مشبع () سائل 
روابطه تساهميه أحاديه () جميع ماسبق 
(> المركب العضوي الذي يكون فيه عدد الذرات الحكربون 
- نصف عدد ذرات الهيدروجين 1هو مرهكب. 001 
(1) مفتوح السلست الكربونيت (9ب) من البارفينات 
©) الاثنين معا (5) لاشيء مماسبق 
<> المركب العضوي الهيدروكربون الذي تتكون فيه النسبة المنوية العددية لذرات الكربون في الجزيء منه 
تنساوى 2590 يحكون 0007 
() حلقي مشبع 
(©) الكين غير مشبع 


©) عدد ذرات الكربون نصف عدد ذرات الهيدروجين 


()لا توجد اجابه 
الألكان الذي تركيبه البنائى يحتوي على 5 مجموعات ميثيلين يسمى 2 

(1) البنتان (ب) الهكسان () الهبتان (د) الأوكتان 
<> المركب العضوي الذي صيغته الجزيلية ,51,01 ,0) يكون اسم الايوباك لاحد متشكلاته ولا يحتوى على 
مجموعة ميثيل 00ظظظ0 

(1) 1,1- ثنائى كلوروبروبان (9) 2,1 - ثنائى كلورو بروبان 

© 3,1- ثنائى كلورو بروبان (5) 2,2- ثنائى كلورو بروبان 


500 الشامل فى الكيمياء 


12> المركب الاتي , (,2)011)اسمه بنظام الأيوباك 


(1) بنتان عادى (2) بنتان متفرع 

-1.١ ©‏ ثنائى ميثيل بروبان (2) 2,2- ثنائى ميثيل بروبان 
> اسم الايوباك للمرهكب ,201 ,(,011) ,(ر011)© 

(0) ثلاث كلورو_ثنائى ميثيل بنتان 


(5.5,5)7 ثلاث كلورو-2,2 -ثنائى ميثيل بنتان 


©)1,1,1ثلافى كلورو -4,4 ثنائى ميثيل بنتان 


© جميع ما سبق 
(7) يسمى المرهكب ,(51ْ0) © ,(/011) © ,11 )طبقا للايوباك 207 


(1) رباعي ايثيل ميثيل هكسان 
(ب) 3,3- ثنائى ايثيل -4,4-ثنائى ميثيل هكسان 
©) 3,3- ثنائى ميثيل -4ايثيل -4-ايثيل هكسان 
(د) 3-ايثيل -"-ايثيل -4-ميثيل-4-ميثيل هكسان 
«> يسمى المرهكب ,:7187):101) طبقا للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 5 
(0 ,1,1,1-ثلاثى فلورو-2-برمو-2-ككلورو ايثان. 
(ب) 1-برومو-1-كلورو-2,2,2- ثلاثى فلورو ايثان. 


©) 2-برومو-2-كلورو-,1,1,1-ثلاثى فلورو ايثان. 


(5) جميع ماسبق. 
99> اسم المركب ,011 ,(,0)011 ,(ر017) 2 ,0) 013 ,011 -,081 بنظام الايوباك 35 
(1) 3-ايثيل-6,6-ثنائى ميثيل هبتان (©) 2,2-ثنائى ميثيل نونان 
©) 5-ايثيل-2,2-ثنائى ميثيل هبتان (د) لا توجد اجابت صحيحت 
2 المركب ,01 - 051 - ,017 يسمى بنظام الليوباك .............. 
و0 
(0) 2- بروبيل بروبان (9) 5- ميثيل بنتان 
(©) هكسان (5) ؟"-ميثيل بنتان 
0< و لك لح طح ص ص صصح صصص ص0 ون م 


()> المركب ,11 ,© - 1187 - ر, (ر1آن) - 011 يسمى بنظام الايوباك .... 


(1) ايثيل برومو ديكان (ب) برومو عديد الميثلين بيوتان 
©) 3- بروموهكس ديكان (د) لا توجد اجابه صحيحه 
(0> 2 برومو 5,5 ثنائى كلورو همكسان تسمية 2171111 
(1) شائعه (©) أيوباك ©) خاطئت () علميت 
رباعي إيثيل هكربون تسمية غير دوليه للمركب الذي صيغته ل 0 
011 - ,071 
011,00 - ,011 - ,081 - ,013 - ,1ز0ه © وعلتى فقت 2 
011011 
2 
5 ,018 - © - ,81 ,0 )011 - 0011 
0,11 
> اسم الأيوباك لرباعي ميثيل ميثان ............. 50 
(0 2-ميثيل-2-ميثيل بروبان (©) 2,2- ثنائى ميثيل ايثان 
©)2,2 - ثنائى ميثيل بروبان (د) لا توجد اجابج صحيتّ 
> ١-كلورو2‏ _ميثيل. 5 برومو هكسان تسميته أيوباك 520 
(0) صحيحت ومكتوب بالخطأ (ب) خطأ ومكتوبت صحيحت 
©) صحيحت ومكتوبت بترتيب صحيح (د) لاشيء مماسبق 
22> اسم الايوباك ,0110170 - ,(ص011,)011 120008 
(أ) كلورو_نيترو ثمانى ميثيلين الميثيل (©) 1-كلورو1-نيترو-ديكان 
©) -كلورو-10 نيترو ديكان (2) نيترو كلوريد الديكيل 
72> يحضر أبسط مرهكب عضوي على الاطلاق عن طريق 11 
(1) الانحلال الحراري لملح عضوي (ب) التقطير التجزيئي لملح معدني 
©) التقطير الجاف لملح عضوي (5) التقطير البسيط لملح عضوي 
”2 555 مه مه مه م مه مم م مم م م مه ممه مه ممه مه ممه 


االشسمم حت 


02-44-19 


4 عند تحضبر الميثان فى المختبر ثم تسخين 180 جم من ايثانوات الصوديوم لامانية مع 80 جم من الصودا الكاوية 
و12 1جم من اهكسيد الهكالسيوم110-23 ,12,0-16,11-1-). 


(1) بعد انتهاء التفاعل تصبح كتلة ااكسيد الكالسيوم سا باجم 

(0 أكبر ©) اقل ©) تساوى 
(2) عدد المواد العضوية الموجوده في التفاعل السابق بعد انتهاء التحضير 10 

200 (9©) 3 4 (©50 
(3) الروابط في ملحي هذا التفاعل 2111111 

(0) ايونية (9) تساهميت ©) تناسقيه () هيدروجينيت 
02> الغازالناتج من تحلل المواد العضوية في قاع المستنقعات يستخدم 5 


(1) كوقود فى المناطق الباردة 
(ب) كوقود ؤي المناطق الحارة 
(ج) كوقود فى المنازل فى كلا المناطق الباردة والحارة 


(3) يكون الغاز الطبيعي بنسبتّ 4096 


> درجة غليان البنتان 00 36.1 فان درجة غليان البيوتان 1111ظصض 

1-00 (©) 36.1 © 40 (100©2 
9( الكبروسين يتعكون من ...رات الحكربون 

40 (© 9 © 20 (د) جميع ما سبق 
(> تزداد درجة غليان الألكان بزيادة كل من عدا 7شظظ2ظ 

(1) عدد الروابط سيجما (ب) عدد ذرات الكربون 

©) الكتليّ الجزيئيت (د) نشاطه الكيميائى 
يحمى السائل ......... الفلز الذى جهد اختزاله 2.717 من التأكل 

(1) الكحول الايثيلى (©) الجازولين 

©) الأسيتون (5) جميع ماسبق 
( > عدد الروابط سيجما فى الهدكس ديكان 11 , ,© 11ج 

5000 49 34 )©( 16 0( 


١ 
١ 
إل‎ 
لي‎ 
١ 
ا‎ 
ل‎ 
ا‎ 
ل‎ 
١ 
١ 
1 
' 
١ 
١ 
1 
لي‎ 
١ 


2>» عدد الروابط سيجما بين الكربون والهيدروجين فى شمع البارافين ...........عددها فى الكيروسين. 


()أكبر (ب) أقل ©) تساوى ظ 
(>» يحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين فقط ااا 

(1) الجليسرين 2 2) الشحم ©)ايثير ثنائي الميثيل ١‏ (د) حمض الخليك 
<7> أحد البارافينات يتميز بالاتي عدا 06 11011*ظ5ظ 

(1) يطفو على سطح الماء () يمتزج بالايثير 

©) يمتزج بالماء (5) خامل نسبيا عند هلجنته 

تتفق الالكانات الثقيلة مع الالكانات الخفيفة فى كل مما يأتي ماعدا: 20 

(1) تكون سلسلتّ متجانست (©) لهما نفس نواتج الاحتراق 

©) لهما نفس الخواص الفيزيائيت (2) لهما نفس الصيغتّ العامت 


الكانات 4,8 إذا كانت الكتلة المولية للألهكان 01(4:/ع58)والاخر449/101(8) 
11-1 , 2-12 


(1) عند خلطهما في اسطوانة واحدة وكانت النسبة بينهما 1:1 فتكون درجة حرارة الجوالمحتمله لذلك 


ل ضضيهضا 


0 45 (© 5 © 25 () جميع ماسبق 
(2) الصيغة العامة ل 4 -الضيفه العامة ل 19 
() نفس (©) مختلفت (ج) لاشىء مما سبق 
(3) عدد متشكلات الألحكان 7 ...لد متشكلات الألكان 4 
() اكبر (ب) أقل (©) تساوى 
(4) الألحكان الذي يحضر بالتقطير الجاف ل 000172 ,11 ,© 52ظ5ظ5 
(0 4 (ب) 18 (ج) الاثنين معا 
(5) عكمية نواتج احتراق الألحكان 4 ..............-.....ككمية نواتح احتراق الألهكان 2 
() تختلف كليا (©) تتماثل كليا (ج) تختلف نسبيا 
(6) يشتق من الألحكان هأة مخدرة آأمنة 
0 4 © 8 (©) الاثنين معا (3) لا توجد اجابت منهما 


(7) أحدهما ينتح من تحكسير الأووكتان 15171 


400 (© 8 (ج©) الاثنين معا 
(8) عدد خطوات تفاعل الاستبدال فى الألحكان 4 ...........عدد الخطوات في الألكان 2 
(0) أكبر (©) اقل ©) تساوى 
<> الحصول على بخارالماء من الميثان عن طريق 520 
() أكسدة الميثان (ب) احتراق الميثان 
©) انتاج,0) من الميثان (5) جميع ماسبق 
09> بخارماء + غازغير عضوي <- غازغير عضوى + غاز عضوى 
(1) شرط حدوث التفاعل السابق 9ه هشش2ظ25ط1 
(1) وجود عامل حفاز (©) وجود حرارة 
©) وجود الضغط 0 جميع ما سبق 
(2) التفاعل السايق 2# 


(1) طارد للحرارة (ب) ماص للحرارة (ج) لا يحدث تغير حراري 


(3) بسبب هذا التفاعل من الممعكن استخدام الغازالهضوى............ 55 
() كبوليمرات 2) كعامل حفاز ١‏ (ج)كوقود (د) كمذيب 
(4) فى المعادله اللفظيه السابقه النسبة بين عدد مولات الغازات غير العضويه الى عدد مولات الغاز 
العضوي 0ط 
1:10 (©) 2:1 © 1:3 (ه) 1:5 
(5) الفرد الخامس لسلسلة هذا الغاز العضوي يزيد بعدد ............... .من مجموعات الميثيلين عن الفرد الثاني. 
00 1 (© 2 © 3 () 4 
(0> عدد خطوات تفاعل الاستبدال فى تفاعل مول من الكلور مع الميثان .........عدد الخطوات فى تفاعل مول من 
الكلور مع الايثان. 
(0) أكبر (9) أقل (ج) تساوى 


(0) 4-1 عوامل مؤكسدة (©) 1-4 عوامل حفازة 


© 1-4-1717 © 4-1-400 
عدد خطوات تفاعل الهلجنه فى جزىء الالحكان يتوقف على 0غ 
(1) نسب الألكان (9) نسبت الهالوجينات 
(ج©) الاثنين معا (د) لا شيء مماسبق 
المركب الناتج من تفاعل ' مول من الكلور مع مول من ثاني أفراد الألمكانات يستخدم فى 520000 
(0) التخدير (©) أجهزة التكييف 0 (ج) التنظيف الجاف (5) جميع ماسبق 
المخدر الآمن يحتوى على عدد ..............-......أنواع من الهالوجينات. 
200 (©) 3 (ج)4 (© 5 
نحصل على أحد مركبات الفريونات عن طريق 1201111 
(1) فلورة الميثان 2 هلجن الميثان 0 (ج) تفاعل الاحلال () جميع ماسبق 
مركبات عضوية سهلة الاسالة 8 *شظذ5ظ 
() الهيدروكربونات قصيرة السلسدة (9) مشتقات الهيدروكربونات 
©) مشتقات هالوجينيه للألكانات (د) أملاح الألكانات 
التأكل فى غاز 0 بسبب تفاعلة مع 07ظ2 
0,0 © اران © كارن رد 0,181,011 
<> الحصول على الحكين من الحكان يتم عن طريق 1111ظ2ظض 
(1) الهدرجت (ب) الهلجنت 
' ©) التكسير الحراري الحفزي () التقطير الجاف 
9 ددا د 2-27-2522 تت تت د د د د د بد 


منتجات بترولية ثقيله كه غاز مشيع (06) + غازغير مشيع (17) 
(1) 0,8,4 تمثل 0 
(1) نواتج ثانوية ().144771 وحرارة وتبريد 
© 5000- (30084171:.5 مركب لعنصر انتقالى ©)7/ يجز ل/71] -تبريد 
(2) احد المنتجات البترولية الثقيلة 25*25750ظ2 
01,0 © ,11ر0 
© ,011,0 050 
(3) الغازين الناتح يتفقا فى 50 
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(4) 1:11- ثلاثي فلورو 2- كلورو -2- برومو إيثان . 
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0 2- إيثيل -3- بروبيل بيوتان . 00 2- كلورو 4- فلورو-3- برومو بنتان. 
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(2) عدد متشكلات هذا الأوليفين ش25 
(20 (©30 4 502 
(3) عدد الروابط سيجما في هذا الأوليفين 2357171111 
1000 )11 12 (130 
22> الكين يسمى 4 بنتين الخطأ العلمي لتسمية هذا المركب 511 
(1) مكان الرابطت المزدوجت (ب) رقم الرابطت المزدوجت 
(ج) احتوائه على رابطتّ فرديتّ (3) احتوائه على خمس ذرات كربون 
22> المرهكب ,01 011 011 - 011 -,(,011))يسمى بنظام الأيوباك 1117 


() ثنائى كلورو-ثنائى ميثيل بروبين 
(©) 1.1-ثنائى كلورو-3.3- ثنائى ميثيل بروبين 
©) 1.1-ثنائى كلورو-3-ميثيل -1-بيوتين 


(44)5-ثنائى كلورو-2-ميثيل-3-بيوتين 
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(أ) رباعي ميثيل ايثيلين (©) أوليفين متفرع 
© 3,2-ثنائى ميثيل -2-بيوتين (د) جميع ماسبق 
<> الايثيلن هو 0500011ظ2ظ2 


(أ) أبسط المركبات العضويتّ على الاطلاق 
(ب) أبسط الهيدروكربونات الاليفاتيت المشبعت 
(©) أبسط المركبات الهيدروكربونات غير المشبعن 
(3) أبسط الاوليضينات 
حمض مركز 
42 8 ح بح مذيب عصوي 


حيث 4 مركب عضوي و78 مركب غيرعضوى. 


2211 المركب 4 هو‎ )١( 
(أ) غاز عضوى مشبع (ب) غاز عضوي غير مشبع‎ 
(ج) بيكبريتات الكيل () لاشيء مماسبق‎ 
. 4 نوع الروابط الكيميانيه للمركب 7 ...فوع الروابط الكيميانيه للمركب‎ )2( 
(أ) مختلفه (ب) نفسها ©) متشابه‎ 
عند تسخين المرهكب 4 حتى 0 200 ينتج ”ظ”‎ )3( 
(أ) غاز عضوي غير مشبع (ب) حمض معدني‎ 
أبسط الكين (د) جميع ماسبق‎ )© 


(4) عند اذابة المروكب 4 فى مذيب قطبي عند درجة حرارة 20 110 يعتبرذلك........ويتعكون......... 


(أ) تحلل حراري /غاز عضوي (ب) تحلل مائي / غاز عضوي 

©) تحلل حراري / مذيب عضوي () تحلل مائي / مذيب عضوى 
(5) الحصول على المذيب العضوي السابق من المرهكب 4 يعتبر تفاعل ل 

(1) تفاعل انعكاسي للتفاعل السابق (ب) تفاعل تام بسبب تكون راسب 

©) تفاعل تام بسبب تغير ظروف التفاعل ١‏ (3) لاشيءمماسبق 
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(ج) سائدت وغازيت () تذوب يذ مشتق رباعي هالوجينى للميثان 
يذيب الماء مرهكب 757777ظشظ 

(20-هكسين ->-0 )1 -بنتين (ج)الإيثلين () لاشيء مماسبق 
4 يذيب الايثبر مرهكب 1ط 

(0 الايثين (©) 1-بيوتين (ج) الديكاديكين () جميع مااسبق 
<2> درجة غليان البنتين أعلى من درجة غليان 16ظص2 

(0) الهكسين (ب) البيوتين (ج)الأوكتين (د) جميع ما سبق 
292 الايثين أكثر نشاطا من 0000000 

(1) البروبين (ب) الايثاين (ج)الايثان ()اج معا 
يشتعل ...................فى الهواء وينتج مركبات 21111 
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ديعكان . 
() أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
<9> المركب الاتي ,021 -021 - 0 -077 يسمى بالفاينيل أسيتلين. 
(1) يعتبرهذا ال مركب ”غ2 
(0 الكين (ب) بارافين (©) غير مشبع (د) مشبع 
(2)مجموعة الفاينيل بالمروكب صيغتها 0 
0 ,011 ع 111ل>ه- يب) -0 ع يززن ب 021 
(3) عدد مولات الهيدروجبن اللازمة لجعل هذا المرهكب الكبن قانونه العام :0::1127) ا 
(0 1 ج20 (ج30 (4 
(4) عدد المولات الهيدروجين اللازمة لتشبع 2 مول من مركب الفاينيل أسيتلين ل 
3.00 (ب) 6 © و (د) لاشيء مماسبق 
(5) تعناج كل رابطة ...........مول واحد من الهيدروجين لحكسرها مقابل مول من الهيدروهكربون 
60 55 (ج) الاثنين معا 
> يستخدم عنصر فلزى جهد اختزاله ..................كعامل حفاز في هدرجة الألكين. 
(1) موجب () سالب (ج) جميع ماسبق 
«(> تفاعل الهيدروجين والبروم كلا على حدة مع الايثين ينتح عنهما ”2 
(1) الكان (ب) الكاين (ج) مركب مشبع مشتق هالوجيني للألكان 
((> البروم الذائب فى رابع كلوريد الكربون عند تفاعله مع البيوتين يتميز بالاتي ماعدا 00 
(0) يزول اللون الاحمر للبروم (ب) تنكسر الرابطت باي # البيوتين 
(ج) يتم التفاعل علي خطوتين (د) يتكون ثنائي برومو بيوتان 
29> 2,1 - ثناني بروموايثان يتميز بانه 1 
() مركب مشبع (ب) عديم اللون (ج) جميع روابط سيجما (د) كل ماسبق 


ل 00 ات الت آل بإ إ كاثثلت الت #تات ال إل إن ب ا اا الا لا 


<> في التفاعل الاتي: ع 11 0 حل 111+ 11 0 


)20+1( 


المركب الناتج يعتبر 11111111ظ”ظصغ 
(0) الكان (ب) هاليدالكيل ©) هاليدهيدروجين 
التفاعل السابق يمثل 0 
(1) استبدال (ب) احتراق ©) إضافت 

الحالة الفيزيائية لكل من :717 والمرهكب الناتج 1ط 
() غاز/غاز (©) غاز/ سائل ©) سائل / سائل 
يتوقف سلوك التفاعل السابق على نوع 211 


0 هاليد الهيدروجين 


(ب) الألكين 
©) شرط التفاعل 
البرويين و1 كلور 1 بيوتبن كلاهما ... 111 


(0) الكين متماثل (ب) الكين غير متماثل (ج) الكاين 
((2 ينتح المركب 4 عند كسرالروابط باى فى هذا التفاعل 
4 3 2 1 


4م هه 111113+,11)- 11-11ر)دتر 22 


(1) المركب 4 الناتج 1 
(0 الكان (ب) هاليد الكيل (ج) غير مشبع (د) جميع ماسبق 
(2) الرفم :7 يساوى 95 هشظظ3 
0 1 2 30 4 
(3) عدد الروابط سيجما لذرة الكريون رقم 4 2ك 
0 1 2 3 400 
(4) عدد الروابط باي المتصلة بذرة الحكربون (2) ................عدد الروابط باى المتصلة بذرة الكربون (3) 
() أكبر © ال اد © يساوي ا ل 
مالا انف الشامل فى الكيمياء 


(ك) الكاين 


() جميع ماسبق 


() سائل / غاز 


(د) لا توجد اجابت 


(5) اضافة 1187 إلي ذرتى والكربون 1 ,2 وضح العالم ...............كيفية الاضافة ْ 


(0) فوهلر ©) ماركنيوف © باير (5) فريدل وكرافت 
(6) عند تفاعل .44.81 من غاز الهيدروجين فى 51:7 الى مول من المركب السابق يتكون ا 
() بيوتين (©) بيوتان ©) لاشيء مماسبق | 
050,118 - 11 + ,1لن - 3ن - ,1آن 1 
(1) المردكب 8 الناتج يمثل مظشظ5 
(0) الكان 5 هيد روكر بون مشبع 
©) مركب مشبع (5) هيدروكربون غير مشبع 
(2) المرهكب 2 الناتح يسمى بالايوباك 1111111ذظكص2 
(0) 1-كبريتات بروبان هيدروجينيت (7) كبريتات بروبيل هيدروجينيت 
©) 2-كبريتات بروبيل هيدروجينيت (د) 2- بيكبريتات بروبان 
(3) التفاعل السابق يمثل تفاعل ..................اوضحة العالم. 211 
(0) هدرجتّ /فوهدر (7) اضافت / باير 
©) اضافتّ / ماركنيوف (5) هلجندّ / باير 
(0> التحدل الماني لكبريتات الألكيل الهيدروجينية ينتج 111111ظ2 
(0) الكان (ب) هيدروكربون 
©) مشتق هيدروكربون © جميع ما سبق 
(9» هيدروكربون ثناني الهيدروكسيل يتحكون من أكسدة الأوليفين بواسطة 5201 
(0) عامل مختزل وحمض نيتريك (©) عامل مؤكسد وهيدروكسيد بوتاسيوم 
©) عامل حفازوحمض كبريتيك (3) عامل مؤكسد حمض وهيدروكلوريك 
> للتمييز بين الكين والكان يتم عن طريق ا 
 0(‏ 171011/110 © 8/01 


(5) الإثنين معا 


12> يتشابه المركب الناتح من هلجنة الألكين مع المركب الناتح من أكسدة نفس الألكين بالعوامل المؤكسدة في 


أنها 100ص 
(0) هيدروكربون مشبع مشتق هالوجيني 
(ج) سوائل ملونت (5) عديم اللون 
22> الجليكولات بعضها يذوب فى الماء عن طريق لظ 
9) التأين (ب) الروابط التساهميت 
(ج)الروابط الهيدروجينيت (د) الروابط التناسقيت 
22> الروابط بين 2,1 ثنانى هيدروكسى إيثان والماء روابط 2211111 
(0) كيميائيح (ب)فيزيائيت (ج) ميكانيكيت 
22> الماء النقى المضاف اليه 11,0 ,© يكون فى درجة الصفر سيلزيوس 58 
(0) سائل (ب) صلب 2©) غاز 
<> بلورات الثلح تتحكون عند 000 لجزيئات 0 
81,00 المحتوى على ,0 (#) 1170 المحتوى على 1/4001 
11700 المحتوى على (011) ,11 ,0 (5) جميع ما سبق 
«> الكشف عن الروابط المزدوجة فى الألكين عن طريق ا 
() عامل مؤكسد * وسط قلوى (ب) عامل مؤكسد 2 وسط حامضي 
(ج)عامل مختزل حمضي (د) عامل حفاز 
92> الشكل الاتي يمثل: 


(1)الماء النقى (ب)الإيثيلين جليكول (ج)الإثنين معاً 


<> في الشكل الاتي يمثل: 
(0) الماء النقى 
(ب) الماء المحتوى على الايثيلين جليكول "الماء المذاب به الهواء 


(ج) لاشيء مماسبق 


ازدهار الحضارة بسبب تفاعل 100 111ظ”2ظ 

(0) فوهدر (ب) باير (ج) أكسدة () بلمرة 
() ف لتقام لات 11 _- 
(1) المركب الناتج 0 يآ ود قفن 

(0) الكان (©) هيدروكربون مشبع (ج)الإثنين معا (د) لاشيء مماسبق 
(2) الرقم 7 يساوى 23*31 

00 100 )200 300 400 
(3)ما يكتب في النقط الموجودة أعلى السهم ل 

(0 100024171 2 ب400)0 © ,0ر81 (5) جميع ما سبق 
(4) المركب الناتج فى التفاعل السابق يأخذ الاختصار 5 

240 1709م (ج) ام (د) لاشيء مما سبق 
(5) المركب الناتح يتميز بانه 00 5ةظشظظظظ 


(1) بوليمرويدوب فى الحمض المركز. 
(ب) بوليمر ويذوب فى الحمض المخفف. 
©) بوليمر لا يذوب فى الحمض المركز او المخفف. 


(د) صلب ويذدوب فى أقوى الاحماض الاكسجينيه. 


(6) مونمر المركب الناتج فى التفاعل السابق يستخدم فى 30 
()الخيوط الجراحيت (ب) الزجاجات البلاستيكيتّ 
(ج) الحصول على الإيثيلين جليكول () السجاد 


«> البوليمر المستخدم فى مواسير الصرف الصحى 0ظ”2ظ0 


تممه لمم ه ليها 115 
ل م 1 ل ع ير «! عد ير اد 
2 المونمر الذى يستخدم بوليمرة فى الخيوط الجراحية يحتوى على عنصر ............من الهالوجينات 
(1) واحد (©) اثنين (ج) ثلاثت (3) أربعت 
111 
ا 
061 8 0 018 8 01 85 
(1)البوليمر السابق يستخدم فى 0 
(0) التيفال () عوازل الأرضيات << (ج) الشكائر (د) المفارش 
(2) مونمر البوليمر السابق ا 
() هيدروكربون مشبع (7) هيدروكربون غير مشبع 
العم 7 8 1 6 (2) هالوالكان 
2 البويم الاته: نس 6 
ان ,018 01 بقن 8 هه 
المونمر لهذا البوليمر اسمه بالأيوباك شظ25 
(0) البروبين (9) "-ميثيل بروبين (ج)١-ميثيل‏ بروبين (د) ثنائى ميثيل إيثين 
البوليمر السابق يمثل 211101111 
(1) وحدة واحدة 7) وحدتين متكررة (ج) ثلاث وحدات متكررة (3) أربع وحدات متكررة 
يختلف المونمر عن البوليمر فى ل 
() الصيغت الجزيئيت (ب) الكتليّ الجزيئيتَ 
(ج) الحالت الفيزيائيتَ () جميع ماسبق 


«0» 7+ بوليمر < موتمر 8 + موتمر 4 


0000 تمثل هذه البلمرة‎ )١( 

() اضافت (ب) تكاخف ©) الاثنين معأ 
(7) المركب 7 الناتج يكون 210011111 

0,0 © ,1 11,0 (د) جميع ماسبق 
(") البوليمر الناتح قد يحكون ا 220 

(6 مم (ب) راط © طم (5) لاشيء مماسبق 
<> الساسة المتجانسة تتكون ل. ”2 

(0)الألكانات فقط (ب) الألكينات فقط (ج©) الألكاينات فقط (د) جميع ماسبق 
77> كلما قل عدد ذرات الهيدروجين فى الهيدروكربون مع ثبات الكربون ............عدد الروابط باي 

(0) تقل (ب) تزداد (ج)لا تتغير (5) لاشيء مماسبق 

7 37 الشامل فى الكيمياء :]0011 انان 0 


2 . 3 : سس 35 
اللشاييةه1 د .ةر يجصسمم. الغ نس ع نه وألمت 92 ات 0 حير 


72> الكاين يحتوي على 10 ذرات. 


(1)يسمى هذا الألكاين 211101111011211 
(0) 1-بيوتاين 2)9-بيوتاين ©) الاثنين معاً 
(2) عدد متشكلات هذا الألكاين 2202770 


(1) واحد (©) إثنين © ثلائت (ك) اربعت 
(3) النسبة بين عدد الروابط باي فى هذا الألكاين الى عدد الروابط سيجما بين الكربون 


2:10 © 3:1 © 1:1 9:2 
22 المرككب ,(,21) © ,(,7100)011)يسمي بنظام الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية 


() 3,3,2,2, رباعى ميثيل 1 -بنتاين ©) آنوناين 
©) 4,4,3,3 رباعى ميثيل -1-بنتاين (2) 3,قثنائى ميثيل -1-هبتاين 
<> كربيد الكالسيوم يمتبر ملح 22111111 
() عضوي (©) معدني ©) الاثنين معا 
2 ينتح الايثاين معمليا عن طريق 22510111 
(أ) التسخين الشديد ثم التبلر (©) التسخين الشديد ثم التبريد السريع 
©) تنقيط الماء (2) التحلل المائي 


<> إذا تم تنقيط الماء على ملح كرييد كالسيوم النقى لتحضير الأستيلين فى المختبر فإن الغاز الناتع قد 000 


(أ) قد يمر على كبريتات نحاس حمضيت قبل جمعت 


(©) يمرر على كبريتات نحاس قلويتّ قبل جمعت 
©) يجمع مباشرة بعد خروجه بإزاحد الماء 
(2) لاشيء مماسبق 
<> عند تنقيط الماء على خام ثاني كربيد الكالسيوم ينتج 5202200 
(أ) غازعضوي فقط (©) غازات غير عضوي © الإثنين معاً (د) لا توجد اجابد صحيحت 
ويعكون عدد انواع الغازات الناتجة 230111111111 
(1) واحد (©) إثنين ©) ثلاكت () أربعت 
2« غازغير عضوي8 + غاز عضوي 24 0 غار عضوي [ 22011 
0 هيدروكربون مشبع 5 هيدروكربون غير مشبع 


©) مشتق هيدروكربون 


الغازالمختزل... 5258 
١ © 8 © 400‏ 
الغاز 4 ...شاط الغاز 7[ 
00 أقل (©) أعلى ©) يساوى 
عند التسخين الشديد والتبريد السريع ل 3مول من الغاز 1 ينتج 008 
(1) مول من غاز عضوى (©) مولين من غاز غير عضوى 
©) مولين من غاز عضوى © مول من غاز غير عضوى 
«» للحصول على لهب يستخدم فى عملية اللحام وقطع المعادن من ملح عضوى اليفاتى نقي يتم 2 
(أ) أكسدة ثم تقطير ثم تحلل مائي 


() تقطير جاف ثم التسخين والتبريد السريع ثم اكسدة بالهواء الجوى 
1 
©) تقطير جاف ثم التسخين الشديد والتبريد المفاجئ ثم اكسدة بأكسجين خالص 


() تقطيرجاف ثم بلمرة ثم اتحلال حراري 


الشامل فى الكيمياء ا 


4) 


<> احتراق 4 مول من الاستيلين تماما فى وجود 8 مول من 0 ينتح 1ط 
(0) لهب بدون دخان (7) لهب بدون كربون (ج) لهب مدخن (2) 8 مول منر0) 
<> عدد خطوات هلجنة مول من الايثاين تماما .................عدد خطوات هدرجة مولين من الإيثاين 
() أكبر (ب) اقل (ج) تساوى 
<> لتحويل ١‏ مول بروباين الى ١‏ مول من البروبان يلزم لذلك ”2 
(0 11 مجزا فقط (ب) مول هيدروجين فقط 
(ج) هدرجت حفازة (د) لاشيء مماسبق 
<2> عند اضافة 3 مول من البروم الذائب فى ب01) الى مول من الايثاين ينتج ... 
(1) محلول عديم اللون تماما (ب) محلول احمر فاتح 
©) محلول احمر غامق (5) الكان مشبع 
<> بروميد الفاينيل مركب غير مشبع لكى يصبح مشبع يتم اضافة .... 55 
(1) مول من البروم (ب) مول من الهيدروجين 
©) مول من بروميد الهيدروجين © جميع ما سبق 
وتنطبق قاعدة ماركينيوف عند اضافة ...من الاجابات السابقة 
00 (9)(ب) © (ج) (د) لاشيء مماسبق 
92> المركب 0 ,21 ,) قد يحكون مركب 5071000 
غيرثابت ١‏ © تابت ©) سائل © جميع ماستيق 
وايضا له 335310110111100 
(1) ايزوميران ©) ثلاث أيزوميرات 2 (ج)أربعت أيزوميرات 
' سائل 4 <011,011011) 
ء )١(‏ يحكتب أعلى السهم 500 
' (0) عامل حفازن (ج) ضغط ج) حرارة () لاشيء مماسبق 
ظ (؟) الناتج من اهكسدة السائل 4 21111 
١‏ ©منع ١‏ ©فقصة ١‏ ©متعخمضى ‏ © حمض 
: 0 00 ل كم 


") الناتح من اختزال السائل 4 مذيب عضوى لل 1111111 


(0) الصوديوم ١‏ (7) النحاس ©) البلاتين 
() فى المخطط الات 3 جيبو وريج 4 ببيبي ييه 0 
)١(‏ المرهكبات0), 8, 4 نمثل 9 ش11 

() مركبات غير عضوي سائدت 

(7) مركبات غير عضويتّ صلبت 

©) مركبات عضوي سائلت 


(د) هيدروكربونات سائلت 


(") المرحكبات الثلاثة تتفق فى المقطع 32011111111 
(1) ميث (2) إيث ©) بروب 
(") المركب غير المستقر للايثانال هو ك5 
(0) الايثانول (©) حمض الايثانويك (ج) كحول 
(4) المرعكب الذى ينتج منه غاز عضوى بنزع الماء 223001ظ2 
400 (ب)8 2 © 
(0) تتفق المرعكبات الثلاثة السابقة 0©, 8 , 4 فى 0 52000 
() عدد الدرات (7) نوع الروابط ©) الكتل الجزيئيت 


«> يمكن الحصول على كحول الإيثيلى من الكان غازي عن طريق 
(1) هيدرة حفزيت - إختزال - التسخينٌ الشديد والتبريد السريع. 
(©) إختزال - اأكسدة - هيدرة حفزيت. 

©) التسخين الشديد والتبريد السريع - هيدرة حفزييَّ - إختزال 


(2) هدرجت - إخنزال- هيدرة حفزيت. 


اا فلضشها 


(0»> نحصل على الكحول الثابت من الكحول الغير ثابت ك5 
() الاختزال ثم الهدرجت (ب) الهدرجت ثم الاكسدة 
©) إعادة الترتيب ثم الاختزال (د) إعادة التشكيل ثم الاكسدة 


الشامل فى الكيمياء 


3 تت تت اتا ل الت لت ادا ا الكت الات الت الت ا لتكت ات ا ا اا لكا 


00 2 (©) 4 © 6 (د) لا توجد اجابج صحيحت 
<> 01 ,81 ,© و 71,87 ,0 كلاهما لهما نفس مجموعة ”25 

(0) الهاليد (ب) الميثيل (ج) الفاينيل (د) الميثيلين 
> تنطبق قاعدة ماركنيوف عند اضافة غاز بروميد الهيدروجين الى 000 

() بروميد الفاينيل (ب) كلوريد الفاينيل (ج) البروبين © جميع ماسبق 
02> غازعضوى ى يحتوي على +2 .اذ له غازعضوى 8 يحتوي على », 

عنصر .) 
غاذ 2 _, غازعضوى 8 لا يحتوي على , 

)١(‏ يسمى التفاعل السابق ك2 

(أ) هلجنت (ب) هدرجت نيترة (د) سلفتة 
(") ينتمى هذا التفاعل الى ش52 

() الأكسدة (ب) البلمرة (ج) الاضافت (د) جميع ماسبق 
(") الصيغة العامة للغاز العضوى (1 تتفق مع الصيغة العامة للغاز 7 فى 5 

6 عدد الروابط سيجما (ب) عدد ذرات الهيدروجين 

(ج) عدد ذرات الكربون (د) عدد الروابط باي 
(؟) الغاز8 هو يه 

0,00 5 فو ,21 (ه ء11 
(©) العنصر .) هو ش15 

0 هلا (ب) و11 رج 11 () 41 
د سن م م م م نه نمه نه نه نه م م م مت نه وه نه ناه نم م ماه ناه ناه نس سه 


(5» يزول لون البروم المذاب فى رابع كلوريد الكربون تماماً عند إضافة ا 


)4 وب عليه "يصاون ٠‏ ممعي '_ رمكاين 


22201101011011 تتفق المرهكبات العضوية الثلاثة السابقة فى‎ )١( 
درجت الغليان (7) الخواص الكيميائيت‎ )0( 
(ج) عدد ذرات الكربون (3) عدد ذرات الهيدروجين ظ‎ 
| (؟) العملية (2) هي عملية 7070010101*ظ*ظظ ظ‎ 
٠ ©عكسالأكصدة ©اكسسة © هيدرة‎ ١ هدجنة‎ © 
العملية (1) حجم الحمض المستخدم فى التفاعل يساوى ...مل مذاب فى 20 1 مل من الماء ا‎ )'*( 
ا‎ 80 ©( 60 © 40 ©( 20 0( 
(؛) الحمض فى العملية (1) يقوم بدور العامل مله دونه فد و0‎ 
المؤكسد (©) المختزل ©) الحفاز (د) لاشيء مماسبق‎ )1( 
درجة الحرارة فى العملية (1) 550ظظ532‎ )6( 
400 © 20000 
1006 (ه)‎ 600 © 
0 نزع جزئ ماء من الالكانول الناتح ثم إضافة مول من غاز الهيدروجين نحصل على‎ )1( 
الكين (ب) الكاين (ج) الكان (د) الكانويك‎ 0( 
تفاعل الألحكين مع متفاعل غير متماثل 11111ظ2ظظ‎ )١ 
هلجنت (7) هدرجت © الإثنين معا (5) لاشيء مماسبق‎ )1( 
قد يطلق المقطع سيكلو على ك2‎ »9( 
9276© ,11ر0‎ © 011, © 0,11, 00 
يكون مع الهواء خليط شديد الاحتزاق المركب العضوي الذى يكون قيم الزوايا بين الروابط لمعمو مهمه ظ‎ >9( 
لاشيء مماسيق ظ‎ )5( 109.5 © 90 9 60 0( 
الألكان المستقيم المتساوي في عدد ذرات الكربون مع الألكان الحلقى قد يكون ...0000000000 لشاط. ظ‎ © 
أقل (ب) اكبر ©) يساوى ظ‎ )0( 
1 الشامل فى الكيمياء يبي يي يي‎ 20-03-27 


1ع 


<> البيوتان الحلقى ...بات من البنتان الحلقى. 
(0 اقل , (©) أعلى (©) متساوي 
<> ,0,181 صيفة لأحد الهيدروكربونات 
)١(‏ نوع الهيدروكربون ا ل 
(1) اليفاتى (7) أروماتى (ج) الإثنين معا 
(؟) قد تحكون هذه الصيغة 112511311116 
مشبعت (ج) غير مشبعت (ج) الإثنين معا 
(» ,0,275 لهاعدد ...من المتشكلات 
200 (#) 3 4 (© 5 
الزاوية بين الروابط لهذا الهيدروكربونات قد تحكون ل 
00 60 (©) 90 180 
<> عدد متشكلات ثنائى كلورو همكسان حلقى 
100 © 2 © 3 () 4 
<> عدد متشكلات ثنانى كلورو بروبان حلقى ............ عدد متشكلات ثنائى كلورو بيوتان حلقى 
(0) اقل (ب) أكبر (ج) يساوى 
: ودعي 0 به دده دنفت - ب 2-5-2-5 دن عد ددس اث شد باضه 


الشامل فى الكيمياء 


الدرس الخامسش الدرس الخامس الهفيدروكريونات الحلقيه غير المتليبعه 


البنزين العطرى 

42 الأحماض الدهنية بها نسبة عالية من 271 

(1) الكربون (©) الهيدروجين (ج) الاكسجين (د) جميع ماسبق 
02> مركبات لها روائج عطرية 9 شظظ 

(0) البوليمرات ‏ (#)الراتنجات ©) الكربوهيدرات (د) الأوليفينات 
((> كل مركب اروماتى يزيد عن ما يسبقه بمجموعة 6 5ط 

011,0 © ,0281 © ,11ر0 (© ,6,11 
> ثالث أفراد المركبات الأروماتية يحتوي على عدد من الروابط سيجما بين ذرات الحكربون 1111 
الروابط باى 

ش () الضعف 1 + (ب)الضعف2 + (©) الضعف 3+ (3) الضعف4 + 

> عدد الروابط باي في النفثالين .............عدد الروابط باي فى الألكاين الذي صيغته ,13 © 

() اكبر (ب) اقل (2©) يساوى 
42 وفود السيارات هيد روهكريون 22211 

(1) اليفاتى (ب) أروماتى مشتق (5) لاشيء مماسبق 


»> توصل العالم كيكولى الى الشكل ............للبنزين العطري. 
(1) السداسي الحلقي الذي تثبت فيه الروابط الاحاديّ والمزدوجت 
(ب) السداسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحاديت والمزدوجت 
©) الخماسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحاديت والمزدوجت 


(3) الرباعي الحلقى الذى لا تتبادل فيه الروابط الاحاديت مع المزدوجت 


2 
مهسيو : 171 ١‏ كد ا" 


البنزين العطرى 


<> الأحماض الدهنية بها نسبة عالية من 2ط 

() الكربون (ب) الميدروجين (ج) الاكسجين © جميع ما سبق 
> مركبات لها روائح عطرية ل 

(0) البوليمرات ١‏ () الراتنجات ©) الكربوهيدرات (ك) الأوليفينات 
> كل مركب اروماتى يزيد عن ما يسبقه بمجموعة 211 

,0.1 © ,انه © ,11ر0 ( ,0,11 
<> ثالث أفراد المركبات الأروماتية يحتوي على عدد من الروابط سيجما بين ذرات الكربون 22111 
الروابط باى 

() الضعف 1 + (ب) الضعف2 + © الضعف 3+ (2) الضعف4 + 
<> عدد الروابط باي في النفثالين ..............عدد الروابط باي فى الألحكاين الذي صيغته ,11 ,) 

00 أكبر (ب) اقل (ج) يساوى 
(> وقود السيارات هيدروكربون 7ش0ظ22 

(0) أليفاتى (©) أروماتى ©) مشتق (د) لاشيء مماسبق 
<> توصل العالم كيكولى الى الشعكل ............للبنزين العطري. 


(0) السداسي الحلقي الذي تثبت فيه الروابط الاحاديت والمزدوجت 
(ب) السداسي الحلقي الذي تتبادل فيه الزوابط الاحاديتّ والمزدوجت 
©) الخماسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحاديت والمزدوجت 


() الرباعي الحلقى الذى لا تتبادل فيه الروابط الاحاديت مع المزدوجت 


الدرش الخامك ال 


<> مركبات عضوية تتفاعل بالاضافة والاحلال هى 1414121444[ > 1 1212121215 وام 
11,0 2 11 ر 11 « ١‏ 


© ,0,11 -,ظ ,0 1ر0 
© ,0,11 - قر -ررلط 0 
(د) أليفاتى - أروماتى - دهنيت 
:> وجود دائرة داخل الشكل السداسي لحلقة البنزين تدل على 1ك 
(0) تبادل الروابط الاحاديت بالمزدوجت 
(7) عدم تمركزالالكترونات الستنّ عند ذرات كربون معينتّ 


(ج) طول الرابطتّ بين ذرات الكربون وسط بين طول الرابطت الاحاديت والمزدوجت ا 


(2) جميع ماسبق 
»> نحصل على فحم الكوك من الفحم الحجري عن طريق 590شش0ظظ 
(1) التقطير الاتلافى (7) التقطير التجزيئي 
©) التقطير البسيط (د) التقطير الجاف 
«> قطران الفحم مادة 0 110ظض 
(1)سوواء صقية (7) بنيج صلب (ج)رماديه سائلت (د) بنيج غازيت 


تقطير إتلافي تقطير تجزيني . 


2 مادة| ل همادةب يب عضوي 
)١(‏ يخرج مع المادة ب 1آآ1ة55001100ظ53ظ 
(3) رواسب (ج) غازات (ج) لا شيء مما سبق 
(5) المذيب العضوي الناتح 111111( 
(1) عديم الرائحتّ وغير مشبع (ي) عديم الرائحتّ ومشبع 
©) له رائحنّ عطريتّ ومشبع (3) له رائحج عطريت وغير مشبع 
(") الطريقة السابقة لتحضير أحد الهيدروكربونات الأروماتية 0 
(1) صناعيا () معمليا 2©) الإثنين معا 


22> نحصل علي الهيدروكربون الحلقي غير المشبع من الكان مستقيم عن طريق 


0 الهدرجد ثم الهيدرة (ب) الهلجنت ثم الهدرجت 
©) إعادة التشكيل المحفزة ثم الهدرجت (3) إعادة التشكيل ثم الهلجنتّ 
«9> عند امرارالهبتان العادي في درجة حرارة مرتفعة على بلاتين نحصل على ”5 
(آ) الميثيل بنزين (ب) الطولوين (ج)الألكيل أريل (د) جميع ماسبق 
2ه ل عملية 4 ير م 
)١(‏ تسمى العملية 4 50713110 
() هدرجت () هلجنت ©) بلمرة (د) اعادة تشكيل 
)١(‏ المركب المشبع هو ش21 
(0 5-11 (ب) 4-11 (©) الاثنين معاً 
«2)> أجريت ثلاث عمليات مختلفة 4,8,0 كما بالمخطط. 
او حملت زربو يفت برمجحقيهمه 
)١(‏ المركب الناتج من عملية ()) 2ك 
(0) مشبع (ب) غير مشبع (ج) وب معا 
() المركب العضوي الذى يبدأ الملخطط السابق هو 0010« 
(1) ثانى أفراد الألكانات (ب) أول أغراد الألكينات 
(©) ثالث أفراد الألكاينات (د) أبسط مركب عضوى على الاطلاق 
(") العملية 8 نمثل شظظظ 
(1) هدرجت (2) هلجنت ©) بلمرة (د)لا شيء مما سبق 
(؟) العملية 4 تاج 1ط 
() دورجات الحرارة التخفضت جدا (ب) درجات الحرارة المرتفعت جداً 
(ج) الاثنين معا (5) لااتوجد اجابت صحيحت 


((» 40 + مركب اروماتي عملهة 2_ فلز 4 + مشتق أروماتي 


)١(‏ العملية 8 هي 31111ظ2ظ21 
(0) أكسدة () اختزال (ج) هدرجت نيترة 
)١(‏ الفلز 4 هو عنصر 12 
(1) انتقالي رئيسي (7) انتقالي داخلي ©) ممثل () لا توجد اجابت صحيحتّ 
(”") عدد ذرات الهيدروجين في المشتق الأروماتي ..........عدد ذرات الهيدروجين فى المركب الأروماتي الناتج 
() أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
(40)4 يستخدم في صناعة 222211 
() اللنظفات الصناعيت 2) المطاط 
©) المبيدات الحشريت (د) المفرقعات 


جم إممم , ىر أكسيد قاعدي وري + 700078 


25050099 العنصر 18 جهد اختزاله‎ )١( 
سالب (©) موجب (©) صضر‎ )0( 
25*55 8,00 (؟) املح‎ 


(1) عضوى / قاعدى فى الماء 
(©) غير عضوى / حامضى فى الماء 
©) عضوى / حامضى 


(5) معدنى / محلولت قاعدى 


(:> نحصل على ملح كلوريد الأريل عن طريق 5ك 

' () هلجنت البنزين العطرى (ب) إعادة التشكيل لمركب 1- كلوروهكسان 

' ©) الاثنين معا 

اللي لس 0202020023233233005 الؤراول فى الكيمياء 0 


زهب 
1202 
() هلجنت ثم نيترة ثم بلمرة (©) بلمرة ثم نيترة ثم هلجنت 
(2) بلمرة ثم هلجنت ثم نيترة (ك) اعادة تشكيل ثم هلجنتّ ثم نيترة 
<> المركب يتم تعضيره من ملح أروماتى عن طريق 06هظظ 
011 027 
(1) تقطير جاف ثم الكله ثم نيترة (7) تقطير اتلافى ثم نيترة ثم الكله 
(©ج) تقطير جاف ثم هلجنيّ ثم الكل () تحلل حراري ثم نيترة ثم الكله 
170 
47 ا مرهكب يسهى 225*357 
و 
(0) ١-برومو-‏ " -نيترو بنزين () أرثو نيترو برومو بنزين 
©) هالو نيترو بنزين (5) جميع ماسبق 
و 
22 اكب (ل)) مه ريدي لظ 
2# 
(0) الهالوجين ©) الألكيل ١‏ (ج) الاثنين معا 
9 فى الشكلين 4-47 , 1-1 
(ب) ا( 
)١(‏ أحد أفراد الهيدروهكربونات 0 0011111ظظ2 
١ 0‏ (ب) ب ©) الاثنين معا 
(؟) المردكب (ب) يمثل الفرد .......... .فى الهيدروكربونات الاروماتية . 
(0 الاول (ب) الثانى ©) الثالث (5) لاشىء مماسبق 
ا 
1 الشامل فى الكيمياة عم م مم د ده حك عاص مج 2 بوي 


(") عدد الروابط باى فى المركب (ب) .......---..عدد الروابط باى النفثالين . 
() اكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
«» أطول سلسة كربونية فى هذا المركب 00 71 نختوي علي عدد ...... من ذرات الكربون 
0,1 ,0,11 
140 (© 9 4 (ن) لا توجد اجابجّ صحيحتّ 
<> الصيغة الجزيئية ل " فينيل بيوتان 21121111 
49 69228 ب ,011 © ,1ر06 (5) جميع ماسبق 
72> كلورة ...م لينْتح نوعين من المركبات العضوية. 
() نيترو بنزين (7)إيثيل بنزين ©) كربوكسي بنزين (1) جميع ماسبق 
> هلجنة ........يعطى نوع واحد من المركبات. 
(1) هالوبنزين ©) هيدروكسى بنزين 
©) كربوكيى بنزين () أمينوبنزين 
<> فى التفاعل الاتى يمثل / 
4 4 
201 + 00 عكت 26 © 
9و 
مجموعتّ الكربوكسيل مجموعنّ الفورميل 


0 
2 ار 1ك © يشمن 5ك 
20 
(1) نيترو-كلورو-طولوين 


©) 1-ككلورو-2-ميثيل 4 نيترو بنزين 


(©) 1-نيترو-3-ميثيل -4-ككلورو بنزين 


© جميع ماسبق 


الشامل فى الكيمياء 


(0) 1- برومو-3- كلورو 4- نيترو بنزين 


(7) 1- كلورو-2-نيترو-5-برومو بنزين 
©) 4- برومو-2-كلورو-1-نيترو بنزين 


() 1- برومو5-كلورو 4 نيتروبنزين 


> المركب العضوي الذي تتساوى درجة غليانه مع درجة حرارة إنتاجه في إحدى طرق تحضيره 5 
(1) النفثالين (ب) الطولوين (ج) البنزين العطرى ١‏ (د) الجامكسان 
42 يشتعل بدخان اسود و 0 
(0) الإيثاين (ب) البنزين العطرى 0 (ج)الإثنين معا 
> تفاعل الاضافة فى الايثين ................تشاعل الاضافة فى البنزين العطرى. 
(1) اصعب (©) أسهل (ج) ابطا (5) اسرع 
(9> المبيد الحشري الأروماتي يتميز بأنه 2ظ2ظ 
(1) مركب مشبع (ب) خماسى كلورو هكسان حلقى 
©) ينتج من نيترة البنزين العطرى (5) يحتوى على روابط باى 
<> هلجنة البنزين العطرى يمثل تفاعل 11 
(0) إضافت (ب) احلال (ج) كلاهما 
©2©> تفاعلات ..........للبنزين ينتح عنهما مركبات لها أهمية اقتصادية كبيرة. 
() الاضافت (ب) البلمرة (ج) الأكسدة (ه) الاحلال 


<> فى التفاعل الاتى ده )ل ا م16 000 


)١(‏ التفاعل السابق يمثل 111 57ظ23 

(1) هلجنت بالإضافت (©) هلجن بالإحلال 

(ج) هلجنتّ بالإضافت والاحلال (د) أكسدة 
(") العنصر < يمثل لظ 

(0) فدز (©) لا فلز ) خامل (5) لاشيء مماسبق 

و 

يستخدم مرهكب '1(1(1 الاتى كمبيد حشري 6 غ6 
)١(‏ يصنف هذا المرحكب انه من 22001311111 

() هاليدات الألكيل (ب) هاليدات الأريل (ج) الاثنين معا 
(7) الجزء الكيمياني المسئول عن قتل الحشرات هو ا 

011-001, 620276 4 

© أن بق ,0 - أن ,11ر0 (5) جميع ماسبق 
<> أقبح مركب كيمياني هو 2100 

(1) الجامكسان 


© ثنائى برومو-ثنائى كلورو - ثنائى فينيل 


(ج) ثنائى كلورو ثنائى فينيل ثلاثى كلورو ايثان 


() 1:27.1 
> نيترة الناتج من الكلة المركب العضوي الناتح من التقطير الجاف لملح أروماتي 550 
110100 () .طم 2ج 17.17 ( 0.8 
<> أقوى الروابط التساهمية توجد بين 523516 
0 17-0 © 20 © 17-37 
ل مامه نم مم مم ماه مم م مه مم م م م مم مه م م م مم مه ل مه مه سمه سمه 


3 ا 000-70 “لا مد ا ا سا0 - 


لل :0ك السسسسمة 0:77 


«7> يعرف الخليط الناتح من حمض النيتريك المردكز وحمض الكبرتيك المركز بين نسبة 2:2 باسم 500 


(0) الجير الصودى (ب) الماء الملكى ©) خليط النيتزه ' () خليط السلفنه 
> مادة "1171 مشتق .....................للبنزين العطري. 
(0) أحادي (ب) ثنائي (ج) ثلاثي (5) رباعي 
المنظف الصناعي من أنواع اطغ 
() الاحماض (ب) القواعد 
(ج) الاملاح (د) الاكاسيد 
<7) المركب 50,17 - 47 يمثل أحد ........ 0 
(0) الاكاسيد (ب) القلويات 
©) الاحماض © الاملاح . 
((» ارتباط مجموعة البيكبزيتيت بحلقة البنزين تعرف بتفاعل 3ك 
() النيترة (ب) الالكلتّ 
(ج) السلفنت () الهيدرة 
«> للحصول على احد مساحيق الغسيل تعالح مركبات حمض السلفونيك الاروماتية بمادة 20 
() حامضيت (ب) متعادلت 
(ج) قلويت (د) مترددة 
99> تذوب ..................المنظف في الماء لأنها 171111 
(أ)ذيل / قطبى (ب) راأسى / قطبيت 
©) ذيل / متأين (5) راسى / متأين 
الصيغة الكيميانية لسلفونات الصوديوم ا 
7740 ,50 (ب) 50,16 
© 50,2 (د) جميع ماسبق 
تذوب البقع الدهنية في 2ط 
(0 الماء (ب) المنظف الصناعى (ج) الاثنين معا 
الندده ددع ده عو وح 2222-22-2 ودج عع سوب ده 5د ب 


الشامل فى الكيمياء 


مذ عتم امد سما 


(أ) ذيل المنظف 


©) عمليج الشطف 


النسيح الاكثر بلل بالماء 1ط 


(1) الموضوع فى الماء النقى 
(©) الموضوع فى الماء المالح 


(إ(م» يعمل على طرد القاذورات من الملابس وتعكسيرها الى دكرات صغيرة 00ظ 


(ب) الاحتكاك الميكانيكى 


(5) تنديت الملابس 


(ج) الوضوع فى الماء المحتوى على المنظف الصناعى 


© جميع ماسبق 

الغاز العضوى الغبر قابل للاشتعال 257 
4 27 © ,0,11 

(«وم> الغازغير العضوي القابل للاشتعال هو 
0 20 © 2 

<> توجد البقع والقاذورات فى الماء على هينة 
0 راسب 
©) مستحلب 


(2> التنافر فى المنظف الصناعى يتم بين 
(0) ذيل كل منظف 


ج رأسي وذيل المنظف 


»© © © © > » 666 6©© » ©» ©>6» © 


»©©6© © ©6©©©6© © ©>©©©©©©>©© 


52 0 27 
© ,00,81 (© ,50 
© كرات صغفيرة 


»©6© © © »©©>©©©>»>>©>»© 


© لاا شيء مما سبق 


(رم الميثان والايثيلين والاسيتيلين والبريان الحلقى والبنزين العطري. 


(1)تتفق كل المركبات السابقة فى انها 11آ20ظ 


0 هيدروكريونات غير حلقيين 


(ج) هيدروكربونات مشبعت 


©©6©©>©>©>6>©©» ©6©6ن©6©6» 


(ب) هيدروكربونات حلقيت 


() أول افراد انواع الهميدروكربونات 


(2) خلط مول من أبسط المركبات العضوية مع 2 مول من الكلور مع 2 مول من الفلور ينتج غاز عضوي 
(1) قابل للاشتعال 


(ج) سهل الاسالتّ 
(3) عدد الروابط باي في المركبات الخمس السابقة 


(ب) يسبب تآكل المعادن 
(5) سام 


©» 66666666 ©6666 © 6ه 


0 3 © 4 © 5 () 6 
(4) يستخدم ...........مول من البروم الذائب فى رابع كلوريد الكربون للتمييز بين مول من الايثيلين ومول من 
الاسيتلين. 


2 9 


(5) هلجنة البنزين العطري تشبه هلجنة 0 


() الميثان والبروبان الحلقى 
(ج) البروبان الحلقى فقط 


(6) خليط من الهواء و مم شكيك الاحتراق. 


(0) الميثان (ب) الاستيلين 
(7) أصغر زاوية بين الروابط لذرات 2«( 


(0) الاستيلين ‏ (ب)البروبان الحلقى 


(1) الميثان والاسيتلين 


©) الايثيلين والاسيتلين 


(9) نحصل من ............ على منظف جاف بعمليتي .... 


() الميثان / هلجنت واحتراق 
©) الايثيلين / هدرجت وهلجنتّ 


(10) يتفاعل كالألكان والألكين 


() الاسيتلين 
(ج) البروبان الحلقى 
00٠‏ الشامل فى الكيمياء ا 


»©»©: »:666©666©6©6©©6©6©©©6»6 


كك 4 


»©»6©6©©© 


(ب) الميثان والايثيلين 


(د) الاسيتلين فقط 


(ج) البروبان الحلقي (5) البنزين العطرى 


(ج) الميثان 


(ب) الايثيلين والبنزين العطرى 
(د) البروبان الحلقى والميثان 


(ب) البنزين العطري / هدرجتّ وسلفنه 


(د) يتفاعل بالإحلال فقط 


بلمامضضضا 


(د) الايثيلين 


»6»6©6©6656© 


»»© 


© _ للم 


(11) الكلة البنزين العطري تشيه ..................... 
)١©( 0‏ هدرجةالايثيلين ' (7) هلجنت الاسيتدين 
©) هلجنت البروبان الحلقى (3) احتراق الميثان 
(12) تنطبق قاعدة ماركنيوف عند اضافة 1187 الى .... 11ذطكصغ 


(0) الناتج من هلجنت البنزين 
(ب) الناتج من اضافت حمض الهيدروبروبيك الى الاسيتيلين 
©) الناتج من تفاعل خليط النيترة مع البنزين العطرى 


(3) الناتج من كلورة البروبان الحلقى 


من بدابة الكحولات حتى نطاية نحضير الكحولات الاولية احادية 


الفيدروكسييل 
0 0 
92> فى المركب الاتى 017 0 - ,11ت -001 - ,081 -0) - 1 
علد 
)١(‏ عدد المجموعات الفعالة لهذا المرهكب 0آ051100010011ظ2ظ2 
0 1 ©2 © 3 ©40 
(3) عددالمجموعات الوظيفية في هذا المركب التي توجد لوضع ميتا عند اتصالهم بحلقة البنزين 355 
(10 © 2 3 (4 
)١(‏ المركب السايق 12111111 
(0 غير مشبع << #) مشبع (2) حلقى 
(*) أي من المجموعات الفعالة فى المركب السابق توجد في اول مرهكب عضوي حضر في المختبر 070ظ2ظظظ 
0 
6 هه 0 1 7-2-9 
0 
© ,لظ - (5) جميع ماسبق 
(©) الصيغة الجزينية للمركب السابق 5151010011100 ١‏ 
© ,بملني 0 © ,0,110 ' 
© 0110 (5) ,0,11,70 ظ 


الشامل فى الكيمياء ا 


<> استراسيتات الايثيل يحتوى على عدد من مجموعات الالكيل 


0 نصف ١١‏ ©) نفس © ضعف () ثدث 
27> المركب ,11417 ,© مثال لاحد المشتقات فقد يكون العنصر / 1ك 
(أ) كربون (ب) هيدروجين ©) نيتروجين (د) أكسجين 


<> 404 في المروكب تمثل 0 ذرة الاكسجين و4 احد العناصر اللافلزية . 


)١(‏ قد يحكون هذا المرهكب سصسشش**ظ52ظ 
(0) الايثير (#) كحول (ج) ماء (5) فينول 
(1) إذا استبدل العنصر 4 الموجود بين المركب لمجموعة الكيل يكون المركب الناتج ”5 
(0) استر (ب) فينول ©) كحول (5) امين 
() اذا تم استبدال العنصرين 4 بمجموعتي ميثيل نحصل على 12250116 
() مشتق هيدروكربون سائل (ب) مشتق هيدروكربون غازي 
(ج) هيدروكربون صلب مشبع (5) الكان متفرع 
<> عدد متشكلات " بنتانول ................... عدد متشكلات الكحول البروبيلي 
() أكبر (ب) أقل (ج) يساوي 
(> يسمي ال مركب 011,011 - 11,')بنظام الايوباك ”2 
(1) ؟ -ايثيل - -١‏ ايثانول (ب) ايثلين الايثانول 
(ج) ايثيل هيدروكسي الايثين (د) - 1 بيوتانول 


<2) يسمي الركب بالايوباك 0187 - ,013 ,011 2 ,لآ 
١‏ ا 


24 011 
(1) - 2 ثلاثي ميثيلين - 1 - بيوتانول (2ب) - > هبتانول 
©) - 1 هبتانول (5) كحول بنتيلي 
((> ال مركب 011 , (,011) © يسمي بنظام الايوباك لظ 
(0) ثلاثي ميثيل ميثانول (ب) كحول بيوتيلي 
©) كحول بيوتيلي ثانوي (5) 2 - ميثيل -2 - بروبانول 


سس 2-2-0 سم خسس لسعم ص2 عطص ع احص سس السستصمد ‏ - 


الكيمياء العضوية 


(> التسمية الشائعة للمرهكب 017 (,11)011) 12110 
(أ) ثنائى ميثيل ميثانول (ب) كحول بروبيلى اولى 
(©) كحول ايزوبروبيلى © جميع ما سبق 
»١<‏ النسبة بين عدد مجموعات الهيدرودكسيل الى عدد ذرات اللكربون 
فى المرهكبات الاقيه ب0,11,0 - . ,0,110 - . ,081,0 0 
(0 1:1 )2:1 © 3:1 () 4:1 
<> الكحول 000,171,011 ,(,011) ينتمى للكحولات *ش*ش5؟ 
(1) الاوليت (ب) الثانويت (ج) الثالثيت 
(> النسبة بين عدد ذرات الكربون الى الااكسجين فى السوربيتول .......النسبة بين عدد ذرات الحكربون 
والهيدروهكسيل لنفس الكحول . 
() اكبر (ب) اقل (ج) يساوي (5) لا توجد اجابت 
(7) الصيغة (011) , ,31 ,0 نمثل ك2 
() الكربوهيدرات (ب) الجلايكولات ©) الاسترات (د)الايشرات 
(:» المركب 2,2‏ ثنائى الحكيل 1 الكانول تمثل كحول 121110 
(0) أولى (ب) ثانوى (ج) ثالثى (5) لاشئ مماسبق 
الصيفة ‏ (011) , ,11 ) نمثل كحول 5 
(0) أولى (ب) ثانوى (ج) ثالثى (5) ثلاث الهيدروكسيل 
(7> 2الكيل.2 الكانول تمثل كحول مم الهيدرودكسيل 
(0) أولى (ب) ثانوى (ج) ثالثى (د) ثنائى 
(:» يطلق مصطاح الايزو على كحول الذى يحتوى على ................ذرة هكريون متصلة بمجموعة الكاربينول ! 
102 © 2 © 3 (ك) جميع ماسبق ْ 
(9> الصيغة (011) ,,, .0,11 يمثل كحول 2 ١‏ 
(1) ثنائي الهيدروكسيل (ب) ثلاثى الهميدروكسيل ظ 
©) عديد الهيدروكسيل © جميع ما سيق ظ 


)١(‏ الغاز غير عضوى قد يكون محا ل ا ا 
200 
2 كن 


22 المركب العضوى 4 يوصف بانة‎ )١( 


() أبسط مرككبات العضويت 
©) أقدم المركبات العضويت 
(") إتبع الطريقة السابقة منذ أهكثر من 3000 عام 


(1) الرومانيين 0 #)الفرس ©) قدماء المصريين (د)الاغريق 
<> فى التفاعل الاتى: 
وبي «عمليةالا 80+ ,,0, ,8 .© 
200 + 20,10 0 4+8 
)١(‏ الهوايية (أ) ...........ي.يييييي.. 5508 
(0) تحلل حرارى (7) تحلل مائى (ج) تقطير جاف 
(؟)المرهكبان 8 ,4 لهما نفس 2151510011 
(1) الخواص الكيميائيت (ب) الكتلّ الموليت 
(ج) المجموعت الفعالت (6 جميع ماسيق 
(") ال مركب 4 يمثل 58ظش*ششظطظ1 
(0) فينول حديد 013 (©) كحول عديد 013 
©) الدهيد عديد 013 () كيتون عديد 011 
(؟) الانزيم (ب) نمثل لا ا و 2 
() عامل مؤكسد (ب)عامل مختزل ©) عامل حفاز 
(©) القانون العام للمردكب / ..........--..القانون العام للمردكب 8. 
(أ) مختلف (9) نفسه (ج) لاشيء مما سبق 
سد ما ااا ااا ا 21100 


(5> غازغير عضوى 7 +مركب عضوى 4/< خيميرة + محلول نشا 


(ب) أول افراد الكحولات 
() أول أفراد الالكينات 


٠66 »©:© ©6666 6©6©6©6©6©6©6©6©6©©»© 


<> الطريقة الشائعة لتحضير السبرتو الابيض 211 


(1) التخمر الكحولى (ب) هيدرة الايثيلن 
(ج) هاليد الالكيل مع محلول قلوى قوى (2) جميع ماسبق 


(م مركب (4م) كمايا" عمليت (1) كملية !10 مركب رو) ديل 0رزة + مركب ري) <عملية !1 منتجات ت بتروليت 


)١(‏ العملية (1) تسمى 0 070 ش23 

(1) بلمرة (7) هلجنت ©) تكسير () هيدرة 
(")المركب 4 يمثل كل مما يأتى ماعدا 151111ظظ2 

(أ)هيدروكربون غازى غير مشبع (ب) أول افراد الالكينات 

(ج) لا يمكن بلمرته بالإضافت (2) هدرجته يعطى الكان مشبع 
(") العملية (2) نمثل 0 757ش*ظ1 

()إماهت حفزيت ©) نزع لماء (ج) تقطير جاف 
(* ) المركب (8) يعتبر ش12 

(0)هيدروكربون مشيع 5 هيدروكربون غير مشبع 

(ج) بتروكيماوى (5) كربوهيدراتى 
»> عندالهيدرة الحفزية ل .......-........قنطيق علية قاعدة ماركنيوف . 

(أ) بروبين () 2-ميثيل -2- بروبين 

©) 1- بيوتين () جميع ما سبق 
92> الصيغة العامة 0171 ,1 تمثل الكحول الناتح من هيدرة 1ك 

()البروبين (2)7- ميثيل - 2-بروبين 

©) 1- بيوتين () جميع ماسبق 
مذيب عضوى ووقود منزلي بثمن اقتصادي جل مركبات (4) + 0183 ,11 ,0 5 
(١)المرهكبات‏ (4 ) نمثل 8 5ط 

()سوائل عضويت (ب) منظفات صناعيح (ج) أملاح عضويت () جميع ماسبق 
0002020 الشامل فى الكيمياء لحهك9ج39بكبكب 0 


(1) المذيب العضوي المستخدم بثمن اقتصادي لونه 1110111 
(1) ابيض () أحمر © ازرق (2) أخضر 


(”) المرهكبات 4 1 1 212153707001101 


(1) ذو رائحت مميزة وغير ضارة بالإنسان 
(©) ذورائحت كريهن وتسبب الجنون وفقدان البصر 


2 ذو رائحىن عطرين وتسبب الكساح 


() جميع ماسبق 
72> التحلل المائى القلوى ل 2 هالو بروبان يعطى 121111 
(0) الكان (7) كحول أولى ©) كحول ثانوى () كحول ثالثى 


4 8ملح + #4كحول جل بإ 101 + 11ر1 
)١(‏ المركب (8) يمثل 117 


(0) ملح عضوىح-ح )ملح هالوجينى ١‏ (ج)ملحاكسجين 


(") الكحول (4 ) يتميز بانه ش13 
©6 لا يتأكسد (ب) يحتوي على 3 ذرات كربون على الاقل 
©) يتأكسد على خطوتين (2) يحتوي على ذرتين كربون 
() الكحول 4 والملح 8 يتميزان بانهما عو عاك السو ا 
(أ) مركبات عضويت هيدروكربونيت (ب) مشتقات هيدروكربونيت 
(ج) يذوبان فى الماء (5) لا يذوبان فى الماء 
(5) الصيغة العامة للكحول (4) 111[ 1[ [ 1 1 [25#57101ظ 
ر180 11,011 بارع 011011 8 ( 80011 
<> التحلل المانى القلوى والتسخين لمركب 2- هالو الكان ينتج 
(0) الكين (9) كحول أولى ©) كحول ثانوى () كحول ثالثى 


12> الهيدره الحفزيه لمركب 1 هالو2 بروبين ينتح 

(أ) كحولن ثانوي (©) كحول أولى 

(ج) مشتق هالوجينى لكحول أولى 

(2) مشتق هالوجينى لكحول أولى 
<> الكحول الناتح من الهيدره الحفزيه لبيوتين متماثل ......... مع الكحول الناتج من الهيدره الحفزيه لبيوتين 
غير متماثل 


() يختلف (2) يتشابه © يتمائل 


الدزنلل الشنارع الخواص الفيزياتيه والكيمياتيه للكحولات 


<> تتفق الكحولات مع الماء فى انهها ..................... 
(1) مواد غير عضويت 
(ب) مواد تحتوي على مجموعتّ هيدرو كسيل 271 لهما أكبر من 7 
(ج) مواد تحتوي على مجموعدّ هيدرو كسيل 211 لهما تساوى 7 
(2) مديبات غير قطبيت 


الالحكانات وا لات موا 
كت 9 لمكحو كه لو ووو وهو ووووومووووووهووووومومموة 


00 عضويمن لا تذوب فى الماء (2) عضويت تذوب فى الماء 
(ج) مواد قابلت للاشتعال (5) لاشئ مماسبق 


(>الشكل الانى ©©6©©©©© 66666666 ©6006 » ©6©6©6© 
() الكحولات لا تذوب فى الماء لانها مركبات عضويت 


(ب) الكحولات تذوب فى الماء لانها تكون روابط كيميائين مع الماء 


©) الكحولات تذوب فى الماء لانها تكون روابط فيزيائييَ مع الماء 
(5) درجت غليان الايثانول أكبر من درجت غليان الماء 

(> الشكل الاتي يوضح ...... 529 
(0) الكحولات درجت غليانها منخفضت 


(ب)الكحولات سهلت التطاير 


(©) الكحولات درجي غليانها كبر من الالكانات 


(د) الكحولات لا تذوب فى الايشير 


<> كحول زيتى القوام صيفتة العامة ,(011) ر,رىآ2 ,0 . 


121111111111118 يعتبر من الكحولات‎ )١( 

(1) الأوليت (ب) الثانويت ©) ثلاثى الهيدروكسيل (3د) احادى الهيدروكسيل 
(1) درجة غليان هذا الكحول 5000 

(0) مرتفعت () منخفضتة (2) متوسطت 


(") عدد الروابط الهيدروجينية الذى يكونها هذا الكحول ..............عدد الروابط الهيدروجينية فى جزينات 
الكحول الايثيلى مع العلم ان لهما نفس عدد المولات. 
() أكبر (ب) أقل ©) يساوى 


<> ثلاث مركبات الاول (76017) والثاني (10171) والثالث (2077) فا مركب الاول غير عضوي متعادل والثاني 
عضوي اليفاتى والثالت غيرعضوى قاعدى. 


00000 71م للمركب الاول أكبر من المركب الثانى فمن الملمكن أن يكون المركب الاول‎ )١( 
11,0) 011,011 0 
جميع ماسيق‎ )5( 174011 
1 ... يذيب المركب الاول‎ )١( 
()اللركب الثانىي (ب) المركب الثالث ©) الاثنين معأ‎ 
”)21م للمركب الثانى لكآ[ ح كط ل ج[كآطجط0طل لط للمركب الثالتٌ'‎ 
اكبر (©) اقل ©) يساوى‎ )( 
(؟) درجة غليان المركب الأول .......... ذرجة غليان ثانى أفراد المركب الثاني‎ 
(أ) اكبر (ب) أقل (ج) يساوى‎ 
21220110111 يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع‎ )©( 
المركب الثانى والثالث (ب) المركب الاول والثانى ظ‎ )1( 
المركب الثالث فقط (5) لاشئ مماسبق ظ‎ )© 
تظهر الصفة الحامضية الضعيفة للكحول الايثيلى عند تفاعلة مع 5ك ظ‎ »9( 
حمض الاستيك (ب) هيدروكسيد البوتاسيوم ظ‎ )( 
' (ج) البوتاسيوم (5) الرصاص‎ 


<> فى تفاعل الفلز النشط مع الكحول يعكون الشكل الصحيح للكحول ا 
0 8 :0 - م8 29 : 8-0 28 :82-0 
<> يتفاعل الميثانول مع الفلز الذى جهد اختزاله 0 
(0 1.47 (©) صفر © 1.51 رد 2.97- 


4 ه+مجهطمام + الكوكسيد الألكيل 
حيث 4 مركب غير عضوي , 8 مركب عضوي 
)١(‏ 27م للمركب 4 آذآ آذآ آذ للم ركب 8. 
()أكبر ©) أقل (ج) يساوى 
(؟) يتفقا كل من 4 ,1 فى 2271111 
(أ) مركبات قطبيت () مركبات غير قابليّ للاشتعال 
©) مركبات هيدروكربوني (3) مركبات هيدروكسيليت 
(") يتفاعل حمض الخليك مع لو ل 
0 4 )8 ج) 4,8 


<> نات تفاعل الكحول الايثيلى الذى يحتوى على نظير الاكسجين الثقيل ”'0 مع حمض الاسيتيك 
...اتج تفاعل الكحول الايثيلي الذي يحتوي علي الاكسجين العادي مع حمض الاسيتيك 


(1) تختلف (2) نفس ©) لاشئ مماسبق 
<> تفاعل الكحول الايثيلى مع حمض هالوجينى تفاعل خاص ..........للحمض الهالوجينى 
(1) بالهميدروكسيل (ب) بالكلور ©) بالهيدروجين 
<> تفاعل الكحول الايثيلى مع حمض كربوكسيلى يشارك الحمض الكربوكسيلى بنفس 527 
(أ) مشاركت الكحول الايثيلى عند تفاعله مع الصوديوم 
(ب) مشاركت الكحول الايثيلى عند تفاعله مع حمض معدني 
(©) مشاركتّ الكحول الايثيلى عند تفاعله مع حمض كبريتيك مركز _ذ 180 


© مشاركى الكحول الايثيلى عند تفاعله مع هيدروكسيد صوديوم 


4 كعول بج هقلل كنم ب مع ب كنك رمي , كحون‎ (١ 


«2001111111 المحلول 8 يمثل محلول‎ )١( 

(0) حامضى (©) قاعدى (ج) متعادل 
(؟) الحصول على الكحول 4 مرة اخرى بعد تفاعلة مع حمض هالوجين يمثل تفاعل 20 

(0) تام (ب) انعكاسى (ج) لحظى (د) جميع مااسبق 
40 0م للف بر 

محلول (28) 

8م للمحلول 4 للمحلول 8 

() أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 

النفاعل السايق 1[ 1[ 7010101*ظ*ظظ 

(1) تام نتكوين راسب 


() انعكاسى لعدم خروج أيا من النواتج من حيز التفاعل 
©) تام لاختلاف ظروف التفاعلين 


(5) لحظي لأنه يتم بين الايونات 


يتشابه المركبان 4 مع المركب 8 فى 00ظ12 

(1)انهما مركبات عضويت (ب) مركبات معدنيت 

©) مركبات قابلتّ للاشتعال () مركبات لها روائح عطريت 
(7» التفاعل الخاص بمجموعة الكاريينول فى الكحول تمثل 0ص 

(0) تفاعل اختزال (ب) تفاعل اكسدة 

(ج) تفاعل هدرجتّ (5) تفاعل هدرجت 
<> تتوقف نواتح التفاعلات الخاصة بالكاريينول على 7ش 

(1) كميتّ العامل الملؤكسد (ب) كتلتّ الكحول 

©) نوع الكحول () كثافت الكحول 
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<> عدد خطوات تأكسد الايثانول .............عدد خطوات تأكسد 1 بنتانول 

() أكبر (ب) أقل ©) يساوى 
يتغير لون محلول حمض الكروميك من البرتقالي الى الاخضر عند اضافته الى طظظ5ظ5 

(0) 2-ميثيل-2- بروبانول (©) إيثير ثنائى الميثيل 

(ج) ايثانال (د) حمض ايثانويك 
<> يكشف عن السائقين المخمورين عن طريق 011110ظ1 

(1) شم رائحت الفم (ب) هواء الزفير 

©) عدد ضربات القلب (5) لون العينيين 
<> البروبانون يمثل مركب 1710 

()هيدروكربونى (ب) كربوهيدراتى ١‏ (ج) كيتونى (5) الدهيدى 
<> تنتح الالدهيدات والكيتونات من ...0-0-0-0 الكحولات. 

(أ) هدرجت (ب) احتراق 2©) نزع الماء (5) لااشيء مماسبق 
<7> التغير الحادث ياضافة محلول مخفف من برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز الى 
-2ميثيل-2 بروبانول والرج الشديد في ... 0شظظظ 

() اختفاء اللون البنفسجي (ب) ظهور لون اخضر 

(©)ذوبان الكحول ع المحلول المائى للبرمنجانات (3) تتغيرقيمجَ 011 للمحلول الكحولى 
92> عند نزع 40 جزئ ماء من 80 جزئ ايثانول يتم ذلك فى درجة ....................يتحكون 521ص 

(0 140/ايثير معتاد ()140/ ايثين غير مشبع 

©) 180/ ايشير معتاد (د) 180/ الكين 
عند نزع 15 جزئ ماء من 15 جزئ بروبانول اولى يتتكون ...........فى درجة حرارة 57 

(أ)إيثير بروبيل ثنائى / 140 (ب) إيثير ثنائى بروبيل /480 

(ج) بروبين 140١‏ (د) كبريتات بروبيل هيدروجينيتّ فى 80 

لدت ليو لصم 0000007770000 إيقريول فى الكيمياء اا ا 


72> يستخدم فى القضاء على فيروس كورونا ا مستجد 


(0) الاسيتون/ الفطريات (ب) حمض البنزويك/ البكتريا 
(ج) السبرتوالابيض / الميكروبات (2) الميثانول/ خلايا المخ 
> تعرف المشروبات الكحولية بالمشروبات الروحية. 
يدخل في صناعة هذه المشروبات 21111 
(أ) كحول أولى أحادى الهيدروكسيل (ب) كحول ثانوى احادى الهيدروكسيل 
©) كحول ثنائى الهيدروكسيل () جميع ماسبق ويزيد معهم الميثانول 
(2> تناول الايثانول النقي باستمرار يؤدى الى ا 
(0) قرح المعدة (ب)العمى ©) الجنون (د) لاشيء مماسبق 
(5» نسبة الماء فى الكحول المحول قد تحكون ...........-نُسبة الميثانول 
(1) ضعف () أربعتّ امثال (ج) تساوى () 3امثال 
> يتم تعقيم الفم والأيدي لقتل البكتريا والفيروسات مثل فيروس كورونا عن طريق 1ظ21 
(1) الكحول المحول (©) الميثانول 
(ج) الايثانول (د) البروبانون 
((> ترك 200 مل من الايثانول فى عبوه مغلقه فى مجمد ثلاجة لمدة ثلاثة أيام 
)١(‏ الحالة الفيزيانية للإيثانول بعد 3 ايام 25570700 
(أ) صلبت () سائلت (ج) غازيت 
(") قيمة 7227 للإيثانول بعد مرور3 ايام 111111*ظ2ظ2 
(1) تزداد (ب) تقل (ج) لا تتغير 
(”) حجم الايثانول بعد مرور 3 ايام 200 مل ا 
(أ) أكبر (ب) اقل (ج) يساوى ١‏ 
(؟) عند سحكب 100 مل من الايثانول على 20 مل من زيت عباد الشمس ااا 
(0) تزداد كثافت الزيت (ب) يتغير لون الزيت ' 
©) يختفي الزيت (5) لاشئ مماسبق ظ 
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<> الشق المسنول عن تكوين الروابط الهيدروجينية يين جزئ كحول ايثيلى وجزئ اخر هو الشق المسنول عن 00000 
(أ) أكسدة الايثانول (ب) تفاعل الايثانول مع الصوديوم | 
(ج) تفاعل الايثانول مع حمض معدنى (د) تفاعل الكحول الايثيلى مع حمض الاسيتيك 


2 عند اضافة 5 جم من قطعة صوديوم فى 8 مل من الايثانول نلاحظ اختّفاء قطعة الصوديوم. 


)١(‏ اختفاء قطعة الصوديوم بسبب 111111 الال 
(1) حدوث تغير فيزيائى بالذوبان (ب) حدوث تفاعل كيميائى ظ 
©) حدوث اتزان ديناميكى () لاشيء مماسبق ظ 
(") يمكن التعرف على الغازالمتصاعد عن طريق يكح 1٠٠٠٠٠٠٠٠0000٠2‏ 


(") بعد تبخيرالمحلول السابق على حمض ماني ساخن يتحكون 017 
(0 مادة صلبت لا تذوب فى الماء (©) مادة صلبتّ بيضاء تذوب فى الماء 


©) ملح معدني (2) مادة صلبيّ زرقاء تدذوب فى الماء 


(1) ورقتّ عباد الشمس (ب) ماء الجير الرائق 
©) ورقيّ مبلدت باسيتات الرصاص © عود ثقاب مشتعا 
+4 


3 , د ]0 ظ لشي 0 
الدرنس الثامن من الكحولات تناتية الفيدروكسيل حتي نكعاية 


الفينولات ظ 


77> عند فتح غطاءاحد الاقلام الجافة فانسكب الحبرمرة واحدة على سطح الورقة البيضاء عند الكتابة وهكذا بسبب 


(1) سيولت الحبر (ب) عدم وجود الايثيلن جليكول 
(©) عدم ثبات مادة الحبر () ثقوب باعلي انبوبت القلم 
(2> البوليمر الذى يدخل فى صناعة افلام التصوير يعتبر بوليمر ل 50 
() كحول احادى الهيدروكسيل (ب) كحول ثنائى الهيدروكسيل 
(ج) كحول ثلاثى الهيدروكسيل () كحول عديد الهيدروكسيل 
72> الايثيلن جليكول يعتبر من ”2ط 
(1) السوائل الخفيفتّ (ب) سائل لزج 
(ج) سائل شديد اللزوجت (د) مادة صلبت 
> للحصول على نيترو ايثلين جليكول من خلال تفاعل خاص 20 
() بالهميدروكسيل (ب) الميثيلن 
(ج) هيدروجين مجموعت الهيدروكسيل © جميع ما سبق 
:»> للحصول على نيتروجلسرين من 1,2,3 ثلاثى كلوروبروبان يتم 0 
() الهيدرة ثم النيترة (ب) النيترة ثم الهلجنت 
©) تحلل مائى قلوى ثم نيترة (د) سلفنت ثم نيترة ْ 
<> الصيغة 2127,0,© تمثل أحد المفرقعات ظ 
)١(‏ تنتمى هذه الصيغة الى هظهظ”مصعصضظضظ“ٌظثظثظث بث]ك8]حهحه لبجُجُجُُْج7ح”7”حح”>7ح و 
(0) المركبات الاليفاتيت (ب) مشتق اليفاتى ظ 
(ج) مركبات اروماتيت () مشتق اروماتى ظ 
2 <<< الشامل فى الكيمياء ون د 
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(") تحتوى الصيغة السابقة غلى عدد ووه ءءء فيكيلين 
100 (9) 2 © 3 40 
(”) عدد مجموعات النيترو فى هذا المرهكب 221111111 
100 2 © 3 (4 
> مركبات يحتوى على 5 مجموعات هيدروكسيل ومجموعة فورميل يعتبر. ل 
(1) الكحولات عديدة الميدروكسيل (©) الهميدروكربونات 
©) البروتينات (3) الكربوهيدرات 
<> المركب العضوي الذي يحتوى على 5 مجموعات هيدروكسيل ومجموعة كربونيل من آ2ظ 
(0) الالدهيدات عديدة الهيدروكسيل (ب) الانزيمات 
©) الكحولات عديدة الهيدروكسيل (2) الكربوهيدرات 
(> يتفق كل من الجلوكوز والفركتوز فى 1011116ظ2ظ 
(1) عدد المجموعات الوظيفيت (ب) نوع المجموعات الفعالت 
(ج) الخواص الكيميائيم () جميع ماسبق 
<> الصيغة 011,0 لمركبين مختلفين.........ومتماثلين 2518 


(1) الخواص الكيميائييَ / الكتلتّ الموليت 
(ب) الصيغه الجزيئيه / عدد مجموعات الهيدروكسيل 
©) مصدر كل منهما / نوع المجموعت الفعالت 


(د) الصيغت البنائيت / نوعهما ككربوهيدرات 


«> الفركتوز يعتبر من 57ةش*ظ31ظ21 
(1)الكربوهيدرات غير المشبعات (ب) كيتون عديد الهيدروكسيل 
(ج)الدهيد عديد الهيدروكسيل (د) كحول خماسى الهيدروكسيل 


<> يتفق الكاتيكول مع الايثيلن جليكول فى ................ويختلفان فى 
(1) الكتلت الموليت / الصيغت البنائي 
(7) الصيغت الجزيئيت / عدد ذرات الكربون 
عدد مجموعات الهيدروكسيل / نوعيهما كم ركبات هيدر و كسيليت 


(3) درجت الغليان / عدد الروابط سيجما 


(7) الصيفة ,11,0,) نمثيل صيغة مركب مشتق 21211 
(1) اليفاتى (ب) اروماتى ©) كربوهيدراتى 
<(:» يمكن الحصول على ,(0,71,)011) من التحلل المالى القلوي ل..........في درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع. 
(أ) كلوروبنزين (©) ارثوثنائى كلوروبنزين 
©) ثنائى كلوروهكسان حلقي (3) لا توجد اجابج صحيحت 
(:» يدخل كمادة اولية فى تعضير الاصباغ والمطهرات وك 
() مركب هيدروكسيلى اليفاتى (#) مركب كربوهيدراتى الدهيدى 
©) مركب نيترواروماتى () مركب هيدروكسيلى اروماتى 
(7> ينتج من التقطير التجزيئ لقطران الفحم 527711 
() الكان والكين 
(9) جلوكوز وفركتوز 


©) مركب اروماتى ومركب هيدر وكسيلى اروماتى 


(5) جميع ماسبق 

((» لتحويل 27 الى 120171 وتعويل 477 الى 47077 يتطلب 500 
(1) محلول حامضى قوى (©) محلول قلوى قوى 
©) هيدروجين (د) هالوجين 


(1) الخواص الكيميائيت / الكتليّ الموليت 


(©) مركبات هيدروكسيليه / تفاعلهما مع حمض الهيدروكلوريك 
©) الكتلتّ الجزيئيت / الصيغت الجزيئيت 


() عدد ذرات الكريون / عدد المجموعات الهيدروكسيل 


<> يتفقا كلا من الصودا الحكاوية وحمض الحكربوليك افى .............. 595 
(أ) مركبات اليفاتين (©) تأثيرهما على صيغتَّ عباد الشمس 


(ج) لهما تأثير كاوى على الجلد (2) الخواص الكيميائيت 


«> سرعة ذوبان هيدروكسي بنزين في الماء البارد ...كن الماء الساخن. 


(0 أقل (ب) أكبر ©) يساوى 

4 011 حك ته 
العملية )١(‏ تعكون فيها درجة الحرارة المستخدمة ...............الضغط المستخدم 
(1) متساويت (©) اكبر ©) اصغر 
العملية (؟) تكم على 0 
(أ) خطوة واحدة 2 7) خطوتين (©) "' خطوات (2) لاشئ مماسبق 
العملية (") يتم فيها ةد ل 1 
(أ) أكسدة ثم هلجنت (ب) هلجنت ثم اكسدة 
(©) اختزال ثم هلجنت () هلجنت ثم اختزال 

72> الفاينيل والفينيل والفينول ينطبق عليهما ايا من 00100ظ 

(1) مجموعات ذرمخ غضوية ماعدا الثاتى (2) مجموعات ذريتّ عضويتّ ماعدا الاول 
(ج) جميعهم غير مشبع () لا شيء مما سبق 

0-2 | بيرم دده اه ات تت يي م ع جو مه جحي حرج واس وزو و واس سا وو و وهو قدقة 


الشامل فى الكيمياء 


0 
> م 


<> الروابط التساهمية بين الاكسجين والهيدروجين فى مجموعة الهيدروكسيل فى الفينول اضعف منها فى 


مجموعة 071 فى الحكحول الذى يدل على ذلك 2 
(1) تفاعل الفينول مع الصوديوم (ب) تفاعل الفينول مع حمض النيتريك المركز 
(ج) تفاعل الفينول مع هيدروكسيد الصوديوم (د) لااشئ مما سبق 
2 2-08 . 4-003 
1( )2( 
)١(‏ الرابطة (1) ...م .الرايطة (2). 
() اطول واقوى (ب) أاقصر وأضعف ©) أطول وأضعف (5) أقصر وأقوى 
() تنكسرالرابطة ........-...... عند التفاعل مع 8701 . 
10 (© 2 (ك) 1,2 
() تتفق الرابطة (2) , (1) فى 1 711ظظ 
(0)الطاقت اللازمتَ لكسرها (ب) عدد الالكترونات المكونيّ لكل منهما 
(2) طولهما بوحدة الانجستروم () لاشئ مماسبق 
<> () 22) 
8 - 47-0 


)١(‏ الرابطة ... عند كسرها بتفاعلها مع قلوي والتي تثبت أن الفينول حمض 
() الرابط (1) (ب)الرابطت (2) (1,2 


(؟) عند اضافة حمض 7101 الى المركب السابق فان يهاجم 271 

(0)الرابط(1) 2 ©)الرابطةّ(2) ©) الرابطة (1(,)2) ١‏ (تالاشئ مماسبق 
() الرابطة (؟) .......-.--....الرابطة )١(‏ 

(0 اطول (>) اقصر (ج) يساوى 
(؟)المسئول عن تقصبر الرابطة (2) 2057 

(1)ذرة الاكسجين ©)ذرة هيدروجين 

مجموعي الاريل (2) جميع ماسبق 

ْ 00-0 الشامل فى الكيمياء ا 


ىه ظ 


() مركب 5 + حمض ( «حمض © مض 87 + حمض 4/ 


)١(‏ يتَفمًا هكل من الحمض ©) والحمض 8 فى م ا ا 
() الكتلتّ المولي (7) الصيفت الجزيئيج (ج) كلاهما حمض معدنى (3) كلاهما حمض عضوى 
(؟) يتفق الحمض (1 مع الحمض 4 فى إنهما مرحكبات 5*شظ5ش*ظ, 
(0) اليفاتيت (ب) اروماتيت ©) كربوهيدرات (5) مشبعت 
(؟) أهكبر 211 هو 227711 
00 (ب) 2 ج)58 ( 4 
(؟) عند تفاعل الحمض 0 )) مع الحمض (4) يسمى ع ا 0 
() هلجنت نيترة ©) سلفنت (3) الكلت 
(6) يستخدم فى صناعة الأسبرين 0[ 1111111111 
00 4 © 8 ©202 ©0م 
(") يستخدم فى علاج الحروق 21111111111( 
00 4 (ب) 8 2 )ا م 
7 من أثبت الصبغيات تماسكا ببشرة الانسان ا 
(0) برمنجانات البوتاسيوم البنفسجيتّ () ثانى كرومات البوتاسيوم البرتقاليت 
©) كبريتات النحاس المائيت الزرقاء () حمض البكريك 
(> بوليمر مشترك بلصدة 6 بولهمر مشترك جك مونمر 8 + موثمر 4 
)١(‏ كلا من المونمرين 4,8 من 5000«( 
(3) الهيدروكربونات المشبعت (ب) الهيدروكربونات الغير مشبعت 
ْ © مشتقات الهيدروكربونات (د) لاشئ مماسبق 
ظ (") البلمرة (2) نمثل 211110111111110 
)١97 7‏ بلمرة بالإضافت ©) بلمرة بالتعائف ١‏ ©)الإثنين معاً (3) لاشيء منهما 
ظ (”") ينتح مع البوليمر المشتزك مركب 7تزتز22 
' (أ) عضوى (©) غير عضوى (ج)أ. ب معا 
جد - 000070-20 إيقريول فى الكيمياء ا 


(4) البوليمر الشبكى الناتح يتميز بلون 5ظص0 


احمراللون عديم اللون 
المركب 8 الناتج 22111 
(أ) شحيح الذوبان فى الماء ولونت أصضر 


راسب بنى قائم 


»6©6©© ©» © © »© 6 6665© © 


(©) يذوب فى الماء مكون محلول أبيض اللون 


© شحيح الذوبان 4 الماء ولونه أبيضص 


44 2 + لملما|] سج ةر > طن + ه-[ل--_]-714 


)١(‏ التفاعل السابق يمثل 0ط 
(1) بلمرة بالإضافت 
تفاعل الفينول مع الفورمالدهيد 


(ب) هدرجت الفينولات 


(دف)سلفته مستمرة 


(0) اسود (7) بنى فاتح ©) ازرق (3) بنى قاتم 
(5) يدخل فى عمل الأدوات الكهربية 011111111 

(0) مونمر 4 (©) مونمر 8 ©) البوليمر المشترك (3) البوليمر الشبكى 
<> تصنع طفايات السجائر من 0[ 5 000شظ2ظظ 

0 مم 45 (ج) البلاستيك الشبكى (د) جميع ماسبق 
> البلاستيك الشبكى ينتج من 2211110 

(1)هيدرة حفزيت (#) سلفنه ممتدة بلمرة بالإضافت () بلمرة بالتكائف 
12> محلول 4 < ري ,01ء1+ن06,51,011 
)١(‏ المحلول 4 النائج 21111111111 

() عضوى (©) غير عضوى ©) حيوي 
(1) المحلول 4 النائج 01011 ”ش20 

(0)أزرق (©) أحمر بج بنفسجي (د) عديم اللون 

| © مركب 8 جلك فك :8 + 6,8,011 2 , 
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(1) المركب 05 الناتج يمثل 2111111 

0 جزئ,00) ©) جزئ 0/11 

(ج) جزيِئْ ماء (5) جزيئ بنزين عطرى 
<> بلمرة بعض الالدهيدات تشبه بلمرة 1111”ظصض 

(0) الالكينات (ب) البنزين العطري 

(ج) الكحولات ثنائيت الهيدروكسيل () جميع ماسبق 
(0> كواشف الفينول ش22« 

(أ) عضويج () نوويت (ج) معدنيت (د) لاشيء مماسبق 
(0> مركبين هيدروكسيلين الأول له استخدامات حياتية مباشرة والثاني يدخل في تحضير عقار طبي كمادة أولية 
)١(‏ المركب الاليفاتي هو 22727111 

(0) الأول (ب) الثاني ©) الأول والثاني 
(") عند نيترة يسشبه نيترة الطولوين يكون المرهكب 50509-9ظط 

(0) الأول (ب) الثاني (ج) لاشيء منهما 
(") المركب الأول ..............--. ذوبانا في الماء عن المركب الثاني 

(أ) اكبر (ب) اقل (©) يتساوى 
© عدد متشكلات الكاتيكول ............... عدد متشكلات البيروجالول 

() أكبر (ب) أقل (ج) يساوي 
> أفضل هاليد الكيل لتحضير أبسط كحول 200 

0 :8م011 9 1ر0 © 0211 رد 011 
«<0> يتفاعل محلول كلوريد حديد 111 مع مرهكب هيدروهكسيلي 0 

(1) أليفاتي (ب) اروماتي (ج) معدني (ك) بخ 

ملسست لوو صجصم 00000070020 إيقراول فى الكيمياء اا ا 


1 2 ١ 
- اللو ا‎ 1 


الدزنلل التانلاع الأاحماض الكربروكسيلية 


<> حمض فورميك وحمض هيدروكلوريك وحمض نيتريك وحمض كبرتيك. 


)١(‏ تنفق جميع هذه المرعكبات في غنوه امس اه معد عا 
(1) الكتلتّ المولي (ب) الصيغت الكيميائيت 
©) 0011 نهم اكبر من 7 (د) القوة 
(") جميعهم احماض كيميانية عدا 1237571 
(أ) حمض كربوكسيلى (ب) حمض النيتريك 
©) حمض الكبرتبك (د) لا توجد اجابج صحيحت 
(*) يمكن أن تحكون مجموعة متجانسة من المردكبات 01 
(أ) حمض هيدروكلوريك (ب) حمض كربوكسيلى 
©) حمض نيتريك () حمض كبريتيك 
<> الحمض الأليفاتى والحمض الأروماتى كلاهما لهما نفس 000000ظظ5 
(1) الثبات (ب) القوة ©) المجموعت الفعالج ١‏ (2) جميع ماسبق 
29> 2-00011 صيغة عامة للأحماض الكربوكسيلية. 
ؤ تمثل صيغة عامة للأحماض. 08شظظظ2ظذظ2 
ظ (1) الأليفاتيج غير المشبعت (ب) الدهنيت 
(ج) الأروماتيت المشبعت (ك) لا توجد إجابج صحيحت ع 
<> المجموعة الوظيفيه المركبة توجد فى 111111 ١‏ 
(0) الأحماض الأليفاتيت (ب) الاحماض الدهنيتّ ظ 
©) الاحماض الاروماتيت © جميع ماسبق ظ 
7------- الشامل فى الكيمياة سبي دي اسن 


67-5 لسع 


<> الأحماض الدهنية فى الدهون توجد على هيئة 5*5( 
5 () كيتونات (ب) الدهيدات إسترات (5) امينات 
> أبسط الأحماض الكربوكسيلية الأليفاتية والأروماتية يتفقان فى ا2 
(1) القوة (7) الكتلتّ الجزيئيحَ (ج) الصيغّالعامت () قاعديتّ الحمض 
22) ,(11,)60011,© و ,(21,)011 ,0 هما مركبان عضويان. 
)١(‏ تنتمي هذه المرهكبات الى 02511 
()الأحماض الاروماتيت (ب)الأحماض الأليفاتيت 
©) الفينولات (د) المشتقات الاروماتيت 
(؟) يتفقان المرهكبين السابقين فى ز 1 2230011000 
(0) الكتدد الموليت (©) عدد ذرات الكربون 
(©) عدد المجموعات الوظيفييتّ (د) عدد ذرات الأكسجين 
”") حمض الفورميك وحمض الأوهكساليك من الأحماض الكربوكسيلية 55 
(1) أحادى القاعديت (ب) ثنائى القاعديت 
(ج) الأليفاتيخ (3) الأروماتيت 
(4) يحتوى أحد هذين المردكبين منهما على عدد من الروابط باى يساوى ك2 
10 2 
)3 (د) لا توجد اجابرّ صحيحت 
2 يسمى المرهكب 00011 - 011 - 011 - .57 0 بنظام الايوباك. 
م 
٠‏ (1) ثنائى كلوريد حمض البالماتيك 
' (©) ثنائى كلوروبروب الكيل بروبانويك 
ظ © "."- ثنائى كلوروهكسا ديكانويك 
ظ (2) كلوريد الهكسا ديكانويك 
ممست لي لع ص مس 0003-3 ويقيييل فن الكيمياء نا 


(ز»> مصدر ا مركب الأتى 00011 ,(011) ,0171© ك2 
(0) نباتي (ب) حيواني (ج) معدني () لا توجد اجابت 
<> الألكان المقابل للخل يحتوى على ........-......مجموعة الميثيل 
15 (©) 2 39 (5) لا توجد اجابن صحيحن 
<> الألكان المقابل للحمض المستخلص من النمل الاحمر يحتوي على عدد ...من ذرات الكربون. 
10 2 39 () 4 
<> حمض الميثانويك وحمض البالماتيك كلاهما 2ط 
(0) احماض نباتيت (ب) احماض حيوانيت 
©) أحماض معدنيت (5) أحماض كربوكسيليت 
<7> للحصول على الخل من الايثين يستخدم 211111ظ2 


(0) حمض كبرتيك وماء وعامل حفاز 
(ب) حمض كبريتيك وماء مركز وفطر 
() حمض كبريتيك مركزوماء وبكتريا 
(د) حمض هيدروكلوريك مركز وماء وعامل مختزل 
22> للحصول على حمض كربوكسيلى الكانه المقابل الإيثان من الميثان يتم 211110 
(أ) تسخين ثم اختزال ثم هدرجت 
() هدرجدّ ثم أكسدة ثم هيدرة 
(ج) تسخين شديد وتبريد سريع ثم هيدرة حفزيت ثم اختزال 
(5) تسخين شديد وتبريد سريع ثم هيدرة حفزيت ثم أكسدة 


(9> الميثانويك والايثانويك والبروبانويك والبيوتانويك. 


21071 تنفق الاحماض السابقة فى‎ )١( 
الكتلتّ الموليح (ب)السلست الكربونينت (ج)المجموعت الفعالت (5) درجت الغليان‎ )1( 
درجة ذوبان الايثانويك ............ثرجة ذوبان البنتانويك‎ )5( 


(©)أكبر (ب) أقل ©) يساوى 
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(") الأحماض السابقة 22525757( 
(1) سوائل زيتيت القوام () صلبت لا تذوب فى الماء 
(ج) سوائل كاويت لها رائحت نفاذة © جميع ما سبق 
<7» النبتانويك والهكسانويك والهبتانويك والأوكتانويك. 
)١(‏ المركبات الأربعة السابقة 1ك 
(1) مشتقات مشبعت () هيدروكربونات غير مشبعت 
©) هيدروكربونات غير مشتقت (د) مشتقات غير مشبعت 
() يزيد كل مركب عن الاخر فى المركبات السابقة 25 
(0) بمجموعت ميثيل (©) مجموعد كربوكسيل 
©) مجموعت ميثيلين (ك) مجموعتّ الكيل 
(") الاحماض الاربعة السابقة 0 50111”*ظظظ 
(1) تام الذوبان # الماء (ب) لها رائحت نفاذة 
(©) شحيحت الذوبان ف الماء (2) عديمت الرائحت 


<> الصيغة الكيميانية الاتية 00011 - «(,011) -,11) تمثل حمض كربوكسيلى عديم الرائحة. 


5-5 ..................... الحمض السابق لَتهير الك‎ )١( 
شحيح الذوبان فى الماء (ب) تام الذوبان فى الماء‎ 0 
لا يذوب 2# الماء () له تأثير كاوي على الجلد‎ )© 
من المتوقع ان يعكون الرقم 2 ل‎ )7( 
10 3© 5 )©( 4 
يرتبط الجزيء الواحد من هذا المرهكب مع جزئ اخر ..........هيدروجينية.‎ )"”( 
رابطت واحدة (7) رابطتين ©) ثلاث روابط () عدد لا نهائي‎ )1( 
بم 020202023232022 الشامل فى الكيعياء الويوة‎ 


> مرهكب 4 صيغته 00011 ,11) - 1 ومركب 15 صيغته 011 71) - 1 وكلاهما يحتوى على نفس 


مجموعة الالدكيل. 
)١(‏ درجة غليان المرهكب 24 ......... رجة غليان المرهكب 8. 
() أكبر (ب) اقل (©) يساوى 
(5) عدد الروابط الهيدروجينية بين جزينين للمردكب 2 ........-عدد الروابط الهيدروجينية يبن جزيئين 
للمركب 4. 
(1) ضعف (ب) نصف (ج) 3 امثال (د) يساوى 
(7) جزيئات المروكب ...ممم وجل فى نتجمعات 
(0 4 (ب)8 ©) الاثنين معاً 
(؟) يتفاعل ...مع فلر الحديد 
(0 المركب 4 (ب ‏ المركب8 (ب) الاثنين معا 
(©) يمحكن استخدام ...فى التميز يبن 18, 4 . 
(0) فلز الصوديوم (ب) فلز البوتاسيوم 
(ج) كربونات صوديوم هيدروجينيت (د) جميع ماسبق 
(5) تفاعل المردكب 4,8 مع ..............ليثبت اختلاف كبير فى حامضية كل منهما 
(1) فلزجهد اختزاله موجب (ب) فلز جهد اختزاله 2,7- فولت 
©) فلز جهد اختزاله صضر (د) لاشيء مماسبق 
9) تفاعل ........-..-........مع المركب 4 يثبت انه أكثر حامضية من 8 . 
0 لا فدز (ب) فلز نشط (ج) حمض معدني (د) ملح 
(5) عند اضافة المرهكب 4 الى المركب 7 ينتح 121 
(1) بوليمر (ب) الدهيد (©) إستر () كيتون 
(؟) المركب الناتح من تفاعل 4 مع 8 يسمى 1 3231711111 
(0 الكانال (ب) الكانول (ج) الكانوات الألكيل (د) لاشئ مما سبق 
<< الشامل فى الكيمياع 1 دة :111:11 :11711111 بن 
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225771 يمحكن اختزاله بالهيدروجين فى وجود عامل حفاز‎ )٠١( 

40 (© 8 © الاثنين معا (د) لا توجد اجابيّ صحيحتّ 
)8 0ك 4 

العملية )١(‏ تسمى 5757688 22# 

(0) اختزال (©) أكسدة ©) انحلال حراري (2)هيدرة 

العملية (؟) 112ص 

(0) اختزال (©) اكسدة ©) هدرجت (ك) احتراق 
)١5(‏ عند اضافة حمض الخليك الى ................تصبح قيمة 2771 للناتح يساوى 7 

40 )8 (ج) الاثنين معا (5) لا توجد اجابن صحيحت 
عند انواع المجموعات الفعالة فى حمض السلسليك ...............عدد انواع المجموعات الوظيفية لحمض 
اللاكتيك ............... وعد انواع المجموعات الوظيفية فى حمض البنزويك. 

(أ) يساوى ويساوى (ب) اكبر ويساوى ©) تساوى وأكبر () أكبر واقل 
> عدد قاعدية حمض البنزويك . ...........-.....عدد قاعدية حمض الخليك و... ...0 عدد قاعدية 

0 تساوى واقل ١‏ ©) أكبر ويساوى ©) تساوى وأكبر (د) أكبر واقل 
02> حمض السلسليك يتميز بان 201111 


() حمض اليفاتى يحتوى على مجموعتين وظيفيتين 
(©) يتفاعل مع الاحماض الاليفاتييّ فقط 
©) يتفاعل مع الكحولات فقط 


© يتفاعل مع حمض كربوكسيلى وكحول 


012 - © -,0,11 بخ 11ر0 
0 
)١(‏ نمثل +1 بمجموعة 221511111111 
0 ,0,11 011,9 © ,6,11 (5) جميع ماسبق 


(") يتم إجراء التفاعل السابق 0 00111111ظض 


(1) بالهيدروجين فى وجود عامل مختزل 400 


() باكسجين الهواء الجوى فى وجود عامل مؤكسد و400 
- باكسجين الهواء الجوى و400 


() بأكسجين الهواء الجوى وعامل حفاز و400 


(7> يمكن عكس التفاعل السابق والحصول على 1 - 0 -,0,11 من « ,0,11 عن طريق آظ5 
0 
(1) تعادل ثم اختزال ثم تقطير جاف (9) تقطير جاف ثم الكل ثم تعادل 
©) تعادل ثم تقطير جاف ثم الكلتّ (ك) تعادل ثم سلفنه ثم الكلت 
<> لديك حمضان الأول صيفته العامة 10011 والثاني صيفته 1700011 
)١(‏ يتفقان هكل منهها فى ..... 77”ظض 
() القوة (ب) الذوبان فى الماء 
©) التفاعل مع هيدروكسيد فلز (د) الكتلتّ الموليت 
(7) يصعب التمييز بينهما باستخدام هكربونات فلز وذلك لان ................. 
(0) لهما نفس الكتلّ الجزيئيت (ب) لهما نفس المجموعتّ الفعالت 
©) كلاهما مركبات مشبعان (د) يختلفان 4 نوعهما 
(") لا يفضل استخدام حمض الكبرتيك المردكز عند تفاعل الكحول الايثيلى مع الحمض... 
(0) الاول (ب) الثانى ©) الاول والثانى 
(4) يمحكن الحصول على استراروماتى عند اضافة الايثانول الى 201010000 
() الحمض الاول (ب) الحمض الثانى ©) الاول والثانى 
(©) عند اصافة محلول الصودا الكاوية الى الحمص الاول ايج ........ و 
(1) إستر اروماتى (7) إسير أروماتى ©) ملح اليفاتى (د) ملح اروماتى 


لللملطْنضنافف 


ثلاث أحماض كربوكسيلية الصيغة الجزينية لهم كالاتى 


ب0,18,0 2 , ب,0,آ8-0,1 , ,4-0110 

10 يدخل فى صناعة الصبغات‎ )١( 

(0 4 (© 8 ج08 () 8,4 
(7) الحمض الذى يدخل فى الاضافات الغذانية لظ 

() أروماتي ويمثل () (ب) اليفاتى وبه مجموعتّ ميثيل 

(ج)اليفاتى ويمثل / () جميع ماسبق 
(") ملحه الصوديومى أعلى ذوبانا من حمضه 2111 

40 (ب) 8 5 () لاشئ مماسبق 
(4) يستخدم ملحه الصوديومى فى الحصول على غاز عضوى لظ 

0 4 )8 2 (د) لاشئ مماسبق 
(©) يستخدم ملحه الصوديومى فى حفظ المأكولات المحفوظة ش32( 

40 8 ج262 (5) لاشئ مماسبق 
(5) يتجمد فى درجة حرارة غرفة شتاءا درجة حرارتها 8060 21211 

0 4 © 8 62 (:)لا شئ مماسبق 
<> يحافظ على التفاح والبرتقال المجمد 2212111111111 

(أ) ملح الحمض الكربوكسيلى ()حمض ثلاثى الكربوكسيل 

©) حمض مصدرة حيوانى (د) حمض امينى 
<> حمض الستريك وحمض اللاكتيك. 
)١(‏ يتفقان فى هكل من 0010 ش11ظ1 

() عدد مجموعات الكربوكسيل (ب) عدد المجموعات الفعالنّ 

(©) عدد نوع المجموعات الوظيفيت (5) الاستخدامات 
(؟) يختلف ككل منهما فى 12217111 

(0) النوع (©)المصدر ©)عدد مجموعات 011 فيها (3) التشبع 
#2" 0020933200000 الشاهل فى الكيعياءم ا ا 


(”") يوجد فى مصدرة العضوي على هينة أحد الهكربوهيدات ....... 2*7« 


(0) حمض الستريك #) حمض اللاكتيك (ج) الاثنين معا (3)لا توجد اجابج صحيحت 
(> عدد مجموعات اللكريودكسيل لجزئ حمض تقلص العضلات 1ك 
0 1 © 2 3 (د) لاشئ مماسبق 
92> لنع نزيف اللثة يفضل تناول الفلفل الاخضر 21010 
(0) نيئا (©) مقليا ©) مسلوقا (5)لا شئ مماسبق 
«> لمنع تورم المفاصل يفضل استخدام الليمون على 20 
(0) الماء العادى (ب)الماء الساخن (©)الماء المغلى 
22> للقضاء على حب الشباب يستخدم حمض 1010111 


(0) أليفاتى احادى المجموعت الوظيفيت 

©)اليفاتى يحتوى على مجموعتين وظيفتين 
<> حمض الجلايسين مشتق........... 0 

() لأبسط الاحماض الاليفاتيتّ 


(ج) لأبسط الهيدروكربونات 


4 


(ب) أروماتى احادى المجموعتّ الفعالنّ 


(2) أروماتى يحنوى على مجموعدين وظيفيتين 


(ب) لأبسط الأحماض الأروماتيتّ 


()لأول حمض اليفاتى يحتوى على مجموعج ميثيل 


1 2 3 
© الصيفة 00011 - 0731 - ,011 -,011 - (,011) 


2 


2” تمثل هذه الصيغة‎ )١( 


()حمض كربوكسيلى 


(©) حمض أمينى لا يوجد فى البروتينات الطبيعيت 


3) حمض امينى يوجد فى البروتينات الطبيعييرن 


(د) لا توجد اجابد صحيحت 


(؟) ذرة الكربون ألفا تأخذ الرقم ...........--..... في الصيفة 


2 100 


(”") الحمض السابق وايضا عدد ............... حمض مثله يوجد فى البروتينات الطبيعية 


00 10 © 15 © 19 () 20 
(4) البوليمر الناتح من مثل أنواع الحمض السابق يحكون 2 
() كربوهيدرات #) بروتينات ©) بلاستيكات (5) استرات 
<> الحمض:002) - 1 - 611 - 4ن - ,0 يسمى ايوباك. ٍءءةظآ«5 
,0131 ,011 
(1) 2.1- ثنائى ميثيل بنتانويك (9) 43- ثنائى ميثيل بنتانويك 
2- ثنائى ميثيل بنتانويك (5) 1-هبتانويك 
02 ِ -,(,11)) - ,قن يسمى بالأيوباك 0 
0 
(1) إيثيل بيوتانويك 9©) ثلاثى ميثيلين إيثيل ميثانويك 
(©) مكسانويك (2) جميع ماسبق 
<> للحصول على ميثانوات الكالسيوم يتم اجراء ............لحمض الميثانويك 
(0) اختزال ©) أكسدة ©) تعادل (3) تقطير جاف 
20002 
61 
2 يسمى المركب الاتى 11 
و 
(أ10- كلورو-3-بروموحمض بنزويك (2)9- كلورو-4-برومو طولوين 
©) 4-برومو-2-كلوروحمض بنزويك (5) 4-برومو-2-ككلورو فينول 
(:> الحمض الناتج من أهكسدة011 , (,011)) ,0171© يحتوى على ........ذرات كربون 
30 4 © 5 (3) لا توجد اجابت صحيحت 
(:>» للحصول على ابسط حمض كربوكسيلى اليفاتى يتم أكسدة تامة ل 131 
() أبسط الكان 0 2) أبسط الكانول أبسط الكانال (5) أبسط الكانون 
1 ا لكت اه ا و عه م اه ا ا الشاما فى ١‏ ص قياع ‏ 3 


(ز» اسم الايوباك للحمض الناتع من أهكسدة 11 - © - ,011 -011 - ,051 
0 ,013 رقن 2 ركان 


(43.,20 - ثلاثى ميثيل بيوتانويك 43.29 ثلاثى ميثيل بيوتانول 

(ج)3.2- ثنائى ميثيل بنتانويك () لاشئ مماسبق 
(> عند خلط الميثانول مع حمض الكروميك ينتج 20 

() الدهيد (©) حمض كربوكسيلى (ج) كيتون (5) جميع ماسبق 
(5» للحصول على حمض كربوكسيلى يتساوى فيه عدد المجموعات الفعالة بعدد ذرات الكريون يتم إجراء 
اكسدة تامة له 2ش 

(1) الايثانول (©) البروبانول ©) الهكسانول (2) ميثانول 
2 ناتج غير عضوي من اتحاد اوتفاعل مركب قانونه العام 073 .71.) مع مركب قانونه العام 
00011 ,01 

000 51,0, )© 50, )©( 600,0 

---- الشامل فى الكيمياة ا ا 


22> البرتقال والموز والبطيخ فواكه نباتية لها رائحة طيبة تستمد هذه الرائحة من ”2 


(1) الكربوهيدرات الموجودة بها (ب) الكحولات المستخلصت منها 
(ج) الاسترات المكوتت لها (د) الهيدروكربونات الناتجيّ منها 


2 الفانيليا مادة منكهه تم تعديل كيمياني للمنكهات الطبيعية للحصول عليها 


تعتبر الفانيليا من لك 
(1) الكربوهيدرات (ب)الاسترات (ج) الامينات () البروتينات 
الفانيليا مادة عضوية تحتوي على 52 

(1) الكربون والهيدروجين فقط (ب) الكربون والهيدروجين والاكسجين 
(ج) الكربون فقط وعناصر هالوجينيتّ (د) جميع ماسبق 

المجموعة الفعالة فى الفانيليا تحتوي على رابطة ...........يين الكربون والاكسجين 

() احاديت (ب) مزدوجت (ج) احاديت ومزدوجت (د) ثلاثيت 


22> شمع البارافين وشمع النحل مركبات عضوية. 


فق دكل منهما فى 0010000شظ*”ظ 

(1) الحالتّ الفيزيائيت (ب) درجتّ الانصهار 

(ج) التشبع () التركيب الجزيئي 

يختلف كل منهما فى 0 ظ25ظ 

(0) نوع الذرات ١‏ ) الخواص الكيميائيت ©)القانون العام 0 (©2)جميعماسبق 
3-7 كي عع م حم عع م عم ا 


(0) الهيدروكربونات (ب) مشتقات الهيدروكربونات 


(ج) الكربوهيدرات () لاشئ مماسبق 
رائحة كل من شمع البارفين والنحل 100ص 
(0 عطريت (ب) نفاذة 


©) عطريت لشمع النحل ونفاذة للبرافين 2 (3)عديم الرائحت كل منهما 
> نديك 3 مرهكبات عضوية 4 هو 00011 ,11 ,© , 8 هو 011 ,11 ,©,) هو ,0181,0006011 . 


)١(‏ يسمى المرهكب 4 لظ« 
() حمض إيثانويك (ب) بروبانون (ج) بروبيونيك (د) بيوتانويك 
(") عدد الروابط الهيدروجينية أكبر فى مول من المادة ا 
(0 4م (ب©) 8 2 
(") عدد الروابط الهيدروجينية صفر بين جزيئات 0 
0 4 )8 2 (د) لاشئ مماسبق 
(4) المركبات السابقة لها نفس 1210110 
(آ) درجت الانصهار (ب) الخواص الكيميائيت (ج) عدد العناصر (5) ترتيب الذرات 
(©) يسمى المرهكب ................طبقنا لطريقة الكانوات الالكيل 
400 ©8 ©2 
(1) نحتوي على مجموعة الهيدرودكسيل القطبية 5 
00 4,8 (ب) 0,4 ©) 4 فقط (0)5) فقط 
)١(‏ عند اجراء التحلل الماني باستخدام حمض معدني لمركب .............لِنْتح مركبين لهما نفس المجموعة الفعالة 
للمركبين الاخرين 
0 4 8 52 () جميع ماسبق 
(5) التحلل المانى القاعدى والنشادرى للمادة .) ينتج اد د 
(1) اسيتاميد (ب)أسيتات صوديوم (ج)ميثانول () حمض كربوكسيلى 
تس حا و ع اك عاك لاك حرط صا ص حرج صا ص ممص ات مات سا بي 0 


<» ,2001711 . ,47001111 مشتقات عضوية. 


)١(‏ تندمي هذه المرهكبات الى معو ا 
(0) الامينات (ب)الاميدات ©) الاسترات 
(5) تنتح هذه المرهكبات من التحلل النشادر 2171 
(0) للإحماض الاروماتية () للإحماض الاليفاتيت 
©) الاثنين معاً (5) للاسترات 
(*") عدد الروابط باى فى ,10001711 ............هدة الروابط فى ,470017711 
(أ) أكبر (ب) أقل ©) يساوى 
<> ميثانوات البروبيل لها رائحة التفاح عند تحللها نشادريا ينتج ............وكحول آظظظ 
(1) اسيتاميد (©) بنزاميد ج) فورميد (2) جميع ماسبق 
(1) اليفاتي (©) اروماتى (ج) الاثنين معا (5) لااشئ مماسبق 
<> فورمات الايزوييوتيل لها رائحة الكريز تسمى بنظام الايوباك 52220 
(1) بروبانوات الايوباك (ب) ايثانوات البيوتيل 
©) ميثانوات البنتيل (3) ميثانوات الايزوبيوتيل 
> استرثلاثى الجليسريد #56007011**ظظ 
(1) اليفاتى (ب) اروماتى (ج) الاثنين معا 
2 مركب الاتى ,< - 00 - 0 - ,011 
ي8 - 00 -0 - 011 
,00-8 -0-,011 
)١(‏ ناتج من تفاعل 2121011111 
(0) الكله (ب) نيتره (ج) استره () سلفنه 
(") ينتج المركب السابق من كحول 11178 
(آ) أروماتى ثلاثى الهيدروكسيل (7) أروماتى ثلاثى الهيدروكسيل 
©) اليفاتى عديد الهيدروكسيل (د) اليفاتى ثلاثى الهيدروكسيل 


(5) يدخل فى تكوين جزئ واحد من المركب السابق 


[(469 حمض دهني واحد 


©) ثلاثت احماض دهنيت (5) لاشئ مماسبق ظ 
(4) ينتح من المركب السابق في حالة جرَئ واحد منه ا 
(1) جزيئين ماء ‏ (©) جزئ ماء ©) 3 جزيئات ماء (5) لاشيء مما سبق ظ 
(ن» الحمض الذي يدخل في تحكوين نسيح الدااكرون لس م مم مم اجن 
() كربوكسي بنزين (©) 1و2-ثنائى كربوكسى بنزين 
7©) بارا ثنائى كربوكسى بنزين (د) لاشيء مما سبق 
> في صورة هذا التفاعل 
+ - 1234| جل |[ ه40 :+ ه -111- 1 
)١(‏ يمحكن الحصول على .... 511 
عنام (ب) 120101 ©) الباكليت () 1171 
(1) يستفاد من التفاعل السابق في الحصول على 8 0000ظ2 
(0) مكسبات للطعم والرائحت (ب) الاسبرين 


©) مادة تصنيع صمامات القلب الصناعيج ١‏ (3)مادة لتوسيع الشرايين 


(") المرهكب 05 يمثل جزئ خ00-8ظ2ظ 
(0) كحول ©) فينول 
(ج) مركب معدنى (د) مركب هيدروكر بوكسى 
(4) تسمى العملية السابقة عملية 00 5*7 
(0) نزع ماء (ب) تكاكئف (ه) أكسدة (5) احتراق ' 
((> البولى استر جزئ ا 11111111ظ52ظ1 ظ 
() قصير (ب) طويل ©) طويل جداً (6 #اتوجد اعاية صحيحة "١‏ 
(:» يحتوي الدااكرون على عدد ............-.....من الجزيئات الفعالة ظ 
(1) نوع واحد (ب) نوعين (ج) 3 أنواع () لا نهائى ظ 


(:» العقاقير الطبية قد تحكون 


لل اللا ل ل لشششهضا 


©6©6©6©6»؟ 


() بوليمرات ١‏ ©) زيوت طيارة (ج) إسترات عضويت (ك) كيتونات 
الحمض العضوى المتردد يحتوى على آ[ز[ز 0 5 2527575ظ 

() مجموعت فعالت (7) مجموعتين وظيفيتين متماثلين 

©) مجموعتين وظيفيتين مختلفين (د) لاشيء مما سبق 
<> يختلف الزيت النباتى عن زيت المروخ فى لظ 

() كلاهما إسترات (ت) الكتليّ الموليت 

(ج) المجموعت الفعالتّ لنوعيهما (2) نوع التفاعل المنتج لكل منهما 
72 المركب الاتى 

0 - © - 01 
60008 06 

)١(‏ يحتوى على عدد ...من الروابط باى 

20 © 4 © 5 (5) لاشئ مماسيق 
(1) تتخلل بالامونيا يعطى ا 23230111111ظ2 

(1) أميد أليفاتى 5 أميد أروماتي 

©) أمين أليفاتي (2) أمين أروماتي 
(5) المجموعة التي نجعله عديم الطعم 2127111 

() قطبين (9) غير قطبيد ©) بها ذرة كربون واحدة (3) بها ذرتي أكسجين 
(4) ينتح المركب السابق من تفاعل 00 *ش*ظ5 

() حمض مع حمض (2) ملح مع ملح 

(ج) قاعدة مع قاعدة (3) أكسيد مع أكسيد 
(6) التحلل المائى المعدنى للمركب السايق ينتج عنه ا ا 

(أ) كحول وحمض كربوكسيلى (7) كحولان 


رج حمضان كريوكصيليان 


<ن» التحلل النشادرى لسلسيلات الميثيل يتكون 


(1) أميد أروماتى. (7) أميد اليفاتى (ج) حمض اروماتى () جميع ماسبق 
<> المركب الذى يمنع حدوث الازمات القلبية يحتوى على 21111 

(أ) مجموعت هيدروكسيل (9) مممومخ كربو كيل 

©) مجموعت فورميل (ك) مجموعت امين 
<> يعادل أحماض أسيتيل حمض السلسليك ”ك2 

(1) هيدروكسيد فلز انتقالى (ب) هيدروكسيد فلز غير انتقالى 

©) هيدروكسيد فلز (د) جميع ماسبق 
<> زيت المروخ والاسيرين لظ« 

() آايزوميران (ت) لهما نفس عدد المجموعات الفعالت 

©) لهما نفس نوع المجموعات الفعالت (د) لهما نفس الاهميت الطبيت 
((> الاسترات قد تحكون أيزومير ل. 8هطششظ5ظ 

(0) الكحولات (ب) الفينولات 

()الاحماض الكربوكسيليت (5) جميع ما سبق 
72> عدد أيزوميرات ميثانوات المبثيل ا 

100 20 30 ( 4 
22> عدد متشكلات الاسترات الملمكنة من حمض البروبانويك ش22 

0 1 2 )3 4 
<> حمض أروماتى يكون نوعين مختلفين من الاسترات ش2ظظطظ 

(أ) حمض البنزويك (ب) حمض التيرفيثاليك (ج) حمض السلسليك ١‏ (د)حمض الستريك 
ينتح البولى استر من بلمرة ”2 

()الاضافت (ب) التكائف (ج) حلقيت () جميع ماسبق 


الشامل فى الكيمياء 5 


2 افحص الطبق الاتي جيدأ الذي يحتوي على كوكتيل فواكه 
)١(‏ يحتوى الطبق على مواد 2558 
0 هيدروكربونيد اليفاتيى 


© هيدروكربونات أروماتيي 


©) مشتقات هيدروكربونيت 
© جميع ما سبق 
(") المادة غبر العضوية المحتملة فى هذا الطبق 2200 
(1) ملح الطعام (ب) الماء 
© ,20 © بهن 
(") المرهكبات العضوية الموجودة بالطبق قد تعكون 1ط 
© كحولات ١١‏ ©)فينولات ١١‏ ©إسترات ©) امينات 
11000011,>2. ,011 81000. ,8000011 لهم نفس لظ 
(1) عدد ذرات الكربون (ب) عدد المتشكلات ظ 
) كتددّ الأكسجين (د) كتدتّ الهيدروجين ظ 
(2> كتلة الزيت المروخ ...........-.........كتلة المركبات المستخدمة في تحضيره. ظ 
() أكبر (ب) أقل (ج) يساوى ظ 
(5> كتلة مول من الزيت ............----.-.هكتلة الاحماض الدهنية الداخلة فى تحكوينه. 
(أ) اكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
(2> عدد ذرات الهيدروجين في مول من الاسبرين ................عد3 ذرات الهيدروجبن للمواد الداخلة فى تكوينه. | 
() أكبر (ب) اقل ©) يساوى ظ 
<> يمكن ان تحلل المركبات التالية نشادريا ماعدا ااا ااا 
,06,8 - : -18 © 110008 ظ 
ظ 
ب 100011 ) 115 0006 0113 ظ 
خخذذذذذذذذزذزذزذ زذزذزذزذزذزذ زذزذ ذزذ ذزذ 1 |ذزذ |زذ |[ |[ذ[زذ[زذ|زذ ذزذزذ[زذ1|ذزذ[ذزذزذزذز | ز ذ[ذزذزذزذزذزآزآزآزذزذآذزآآآآأأ ا 


(> المركبات التى تحتوي على كربون وأكسجين ونيتروجين وهيدروجين 


(0) امينات (ب) استرات ©) أميدات 
(7> عدد العناصر فى زيت المروخ ...........عدد العناصر فى الاسبرين. 
(0) أكبر (©) اقل (ج) يساوى 
(9> عدد العناصر فى الاميدات .............عدد العناصر فى الاسترات . 
(1) أكبر بعنصر واحد (©) أكبر بعنصرين 
©) أقل بعنصر واحد (5) اقل بعنصرين 
(0> عدد الروابط باى بين ذرات الكربون فى سلسيلات الميثيل .......----...عدد الروابط باى بين ذرات الحكربون فى 
اسيتيل حمض السلسليك. 
(0) اكبر (ب) أقل ©) يساوى 
(7> عدد ذرات الحكربون فى الداءكرون .............عدد ذرات الكريون فى زيت المروخ 
(0) أكبر (ب) أقل (ج) يساوى 
> كتلة زيت المروخ الناتجة من تفاعل 32 جم من الميثانول مع وفرة من حمض السلسليك تساوى 
...66666006000000 13-1 ,0-16 ,0-12 
(0 70 جم (© 152 جم 
0"جم (5) لا توجد اجابت 
<> التحلل القاعدى والتحلل الحامضى والتحلل النشادرى لإستر اليفاتى ينتج 221 
() حمض كربوكسيلى () ملح الحمض 
©) كحول (3) أميد الحممض 
<> للحصول على بوليمرين ويتحمل المواد الكيميانية من 00)0:,11) - 7 يتم ذلك عن طريق ”ص 
(0) تحلل نشادري ثم أكسدة ثم بلمرة (ب) تحلل قاعدي ثم نزع ماء ثم بلمرة بالتكاثئف 


©) تحلل قاعدي ثم نزع ماء ثم بلمرة بالإضاف (3) تحلل وسط حامضي ثم اختزال ثم بلمرة بالإضافت 


((زة> التحلل النشادرى للاستر :011 - © - 0 -,0,11) 22111 
0 ' 
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الاجابات النموذجية 


إجابات الباب: الخامس العضوية 


ُ. ك2 5 
: راس 0 


من بدايه الكيمياء العضويه حتى نهاية مخطط الهيدروكربونات 
(1) 2 )2( 6 (3)ب 02 ج 2ع 
(4) ج الاصباغ (5) ج العقاقير (6) جالاصباغ النباتية (7)ب 5610 
(8) ج حيوية برزيليوس (9)| أكبر (10)ء نوع العنصر (11)ج سيانات الألومنيوم 
(12)ء فوهلر (13)ء عضوي (14) ب أملاح معدنية (15)ج أرضي 
(1)16 مصدرها (17) ب بنيتها التركيبية (18) ء جميع ما سبق 
(19) ج (20)ب (21) أ صلب (22) ج الصلبة 
ا 7 
١‏ ا 
(23) ج الماء (24)ء مصهور كلوريد الصوديوم (25) ج ولار> 


(26) ج شمع البارافين 
(30)ج دمبلاي 
(34) ج الحالة الفيزيائية 
(37) ب كرات بلاستيكية 
(2.71)41- 
2 2 ج الاثنين معأ 
2 > ب غير عضوي 
6 > ج عامل مؤكسد 
(45) ج معلا 
212 

6 > أ بارافينات 


(50)ء بروباين - بنزين عطري - نفثالين 


(53)ء جميع ما سبق 
4 ج صلبة 
(57) ج ملح متهدرت 


(27) ج ملح الطعام (28) ج الايثانول 


(31) ج (32)ب 140- 

(35) ب الكحول الايثيلي 

(38) ء 72 (1)39 1 

(42) ج الهالوجين 

3 ب آقل 4 تب 7/الامر 

3 ب معدنية 

7 > ج من الأسود للاحمر 

(46)ء واامر© ‏ (47)ء عضوي 

313 4-|صفر 

7ع 5 (49)ء لا شيء مما سبق 
(51) ج نفثالين 

(1)54 2ب 2 2 -ج عضوية 

5 > ب سائلة (8)55 2,2 

(58)ب 4 


الشامل فى الكيمياء 


(29) ج مرب 

(33) ب سائلة 

(36) ب مجسماً 
(1)40 صفر 

(1)43 > ب )الا 
(44) 1 - أكسيد فلز « 


4 ج غاز غير عضوي 5 - ب مختزلة 


8 > ب من الأبيض إلي الأزرق 
(1)48 ب 4 
5> ب 6 


(1)52 أكبر 
3ب (321) 
(56)ب 6016 


الإجابات النموذجية 


(1)ء جميع ما سبق : 1 (3) 1 اج 2 ل 


3 * ب بارافينات (4) أ مشبعة (5) ب زيت التشحيم (6) ج يساوي 

(7) و61 (8) أ .]8 - ج0281 (9) ج جميع روابطه سيجما(10) 1 2 ج الاثنين معأ 

2 > ب 8 3 ب م 4» ج )م 5 > ب 8 

(11)11 (12) ب ع88 - )6 - 6 - رلز (13)ء جميع ما سبق 

(14) ء جميع ما سبق (15)ء جميع ما سبق(16) ج الاثنين معأ (17)ء لا توجد إجابة 

(18) ج الهبتان (19) ج 3,1- ثنائى كلورو بروبان (20) ء 2,2- ثنائى ميثيل بروبان 


(21) ج# 1,1,1,ثلاثى كلورو -4,4سثنائى ميثيل بنتان 

(22) ب 3,3- ثنائى ايثيل -4,4-ثائى ميثيل هكسان 

(23) ج 2ببرومو2-كلورو-1,1,1,-ثلاثى فلورو ايثان 

(24) ج 5ابثيل-2,2-ثنائى ميثيل هبتان (25) ء 2ميثيل بنتان (26) ج 3-برومو هكسان ديكان 


(27) ج خاطنة 
(28) ب 
و61 - :611 ظ 
لال 0 ظ 
ج11 ' 
| 
| 
(29) ج# 3,3 ثنائى إيثيل بنتان (30) أ صحيحة ومكتوبة خطا ظ 
(31) ج# 10ككلورو-10 نيترو ديكان (32) ج التقطير الجاف لملح عضوي 
(1)33 2 ب تساوي ‏ 212 3 ١>‏ أيونية 
١‏ (34) ج كوقود فى المنازل فى كلا المناطق الباردة والحارة (35) 1 01 
' (36) ج 20 (37) ء نشاطه الكيميائي(38) ب الجازولين- (39) ج 49 ظ 
١ )40( '‏ أكبر (41) ب الشحم_->02- 42) ج يمتزج بالماء (43) ج لهما نفس الخواص الفيزيائية ظ 
' (44) 1 2 ج 025" 2 ا نفس 3 ب آقل 4ب 8 ظ 
' 5 ج تختلف نسبيأ 2 26ء لاتوجدإجابة ‏ 27أم 8>| أكبر ظ 
: (45) ب إحتراق الميثان (46) 1 ب وجود حرارة 22 طارد للحرارة 3 2 ج كوقود | 
0000 سس سس سس سس سس سس سسا 
6 الشاهل فى الكيمياء 


الإجابات النموذجية 


4 ج13 5ج 3 (47) ج تساوي (48) ء 0400-1-4 

(49) ج الاثنين معأ (50) ج التنظيف الجاف (51) ب 3 (52)ء جميع مااسبق 

(53) ج مشتقات هالوجينية للالكانات (54) ب ج607201 (55) ج التكسير الحراري الحفزي 
(56) 1 # ج .300343 -50000- مركب لعنصر انتقالى 2 عوولطو) 

3 ج عدد ذرات الكربون 4 ت ب لا 25ب لا 


(57) ج 10 -10 مول من الكلور مع مول من الالكان 

(58) 6-6-6 (1)59 2 ج 6 2 ب يتغير لونها إلي الأحمر 

3 ص1آ[) - 61لا4 - ص61 (60) ب جميع ما سبق (61) ء ثاني أكسيد الكربون 
(62) 1 ب غير عضوي 2 2 ب خليط من غازين 3 :ء (ب » ج ) 


00 الدريس الثالث 


الالكينات 
(1) ج يساوي 212 3 ب11 (2) أ مكان الرابطة المزدوجة 
(3) ج 1,1ثنائى كلورو-3-ميثيل -1-بيوتين (4)ج و0611 -دعلط) - (جلآو)0)) - ج8[ 0 
(5) ء جميع ما سبق (6) ء أبسط الاوليفينات(7) 1 : ج بيكبريتات الالكيل 2 2 ب نفسها 
3ء جميع ما سبق 4ح ء تحلل ماني / مذيب عضوي 


(37) ب الماء المحتوي علي الايثلين جليكول (38)ء بلمره 


5 > ج تام بسبب تغير ظروف التفاعل (8) ع 82504 

(9) ء جميع ما سبق (10) ء تذوب في مشتق رباعي هالوجيني للميثان 

(11)ء لاشيء مماسبق (12)ء جميع ما سبق (13) ب البيوتين (14)ء أءج 

(15)ء جميع ماسبق ‏ (16)ء 7 (17)ء أكسدة (18) ج يساوي 

(19) 1 2 ج غير مشبع ‏ 122 0112 -!1- 23ب 2 4ب 6 

5 بع (20) ب سالب (21) ج مركب مشبع (22) ج يتم التفاعل علي خطوتين 

(23)ء كل ما سبق (24) 1 > ب هاليد الكيل 2 : ج إضافة 3 ب غاز سائل 4 2 الالكين 

(25)اء لاتوجد إجابة (1)26 #5 ج مشبع ‏ | 2 #آاب 2 

3 3 4»* ج يساوي 5 * ب ماركونيكوف 6 ب بيوتان ْ 
(27) 1 ج مشتق مشبع 2 *اء 2- بيكبريتات بروبان 3* ج إضافة / ماركونيكوف ١‏ 
(28) ج مشتق هيدروكربون (29) ب عامل مؤكسد (30) ج الاثنين معأ (31)ء عديم اللون ١‏ 
(32) ب فيزيائية (1)33 سائل (34) أ 4:0 المحتوي علي ي0 ' 
(35) ب عامل مؤكسد في وسط حامضي (36) ١‏ الماء النقي ا 


الإجابات النموذجية 


(39) 1 > ب هيدروكربون مشبع 2 ب 200 3 > ء جميع ما سبق 

4 ء لاشيء مما سبق 5 > ج بوليمر لا يذوب في الحمض المركز والمخفف 

6 > ب الزجاجات البلاستيكية(40) ب (41) أ واحد (42) 1 > ب العوازل والارضيات 
2 > ج هالو ألكين (43) 1 > ب 2-ميثيل بروبين 2 > ج ثلاث وحدات متكررة 

3 > ء جميع ما سبق (44) 1 -!اإضافة ‏ 22ج (0رزا 3>ء لاشيء مما سبق 

(45) ء جميع ما سبق (46) ب تزداد (47)ء الصيغة الأولية (48) أ وام 


١ )49(‏ 0يبوولاه (50) ج لا يتغير 


(1) 1 > ج الاثنين 2 > ب إثنين 313 (2) ج 4,4,3,3- رباعى ميثيل -1-بنتاين 
(3) أ عضوي 

(4) ج تنقيط الماء (5) ج يجمع مباشرة بعد خروجة بإزاحة الماء (6) ج الاثنين معأ ٠‏ ج ‏ ثلاثة 
(7) 1 -] هيدروكربون مشبع 2 -ب8 0 2-3بعلي 


4 > ج مولين من غاز عضوي 
(8) ج تقطير جاف ثم التسخين الشديد والتبريد المفاجئ ثم اكسدة بأكسجين 0 
(9) ج لهب مدخن (10) ج تساوي (11) ج هدرجة حفازهم12) ب محلول أحمر فاتح 


(13) ء جميع ماسبق ٠ج‏ ج (14) ء جميع ما سبق ١‏ | أيزومران 

(15) 1 <ء لااشيء مما سبق 2 2ء حمض كربوكسيلي | 
3 | الصوديوم (16) 1 2 ج مركبات عضوية سائلة 2 > ب إيث ظ 
3 ج ككحول ودج © 5 > ب نوع الروابط 

(17) ج التسخين الشديد والتبريد السريع - هيدرة حفزية - إختزال ظ 
(18) ج إعادة الترتيب ثم الاختزال (19) ب 4 ظ 
(20) ج الفاينيل (21) ء جميع ما سبق (22) 1 2 ب هدرجة 2 2 ج الإضافة ظ 
3 > ج عدد ذرات الكربون 4 2 ج 2إا 5 > ج آلا (23) 1 > ج عدد ذرات الكربون ظ 
2 >< ب عكس الاكسدة | 23تء 80 4 > ج الحفاز 5 ج060 

6 > ج الكان 7دء لاشيء مماسيق (24) ج و11ي) (25)|أ 0060 ظ 
(26) أ أقل ١)27(‏ أقل (28) 1 >1 اليفاتي2 > ج الاثنين معأ ظ 
(29)ء 5 (30) ج 3 (31) ج يساوي (32) ء 28 وحدة زمنية ظ 


(33) 0 (15 -0 - 15) (34) ء 2977 


الاجابات النموذجية 


الهيدروكريونات الحلقيه غير المشبعة والبنزين العطري 
(1) ب الهيدروجين 2) ب الراتنجات (3) ج 2و6 4) ب الضعف + 2 
(5) ب أقل (6) | اليفاتي 
(7) ب السداسي الحلقي الذي تتبادل فيه الروابط الاحادية والمزدوجة (8) ج لم06 - ج11©) - وولآ4 © 
(9) ء جميع ما سبق (1]0) | التقطير الاتلافي (11) أ سوداء وصلبة(12) 1 > ب غازات 


2 ء له رائحة عطريه وغير مشبع 3 | صناعياً 

(13) ج إعادة التشكيل ثم الهدرجة (14) ء جميع ما سبق 

(15) 1 -ء إعادة 2 > بردم (16) 1 ١2‏ مشبع 

2 ء ابسط مركب عضوي علي الاطلاق 

3ج بلمرة 4> ج الاثنين معأ  1)17(‏ ب إختزال 2 2ء لا توجد إجابة صحيحة 
3 ج تساوي 4 > ب المطاط (18) 1 5 | سالب 2 2ء معنني / محلول قاعدي 
(19) ج الاثنين معأ (20) ج بلمرة ثم هلجنة ثم نيترة 

(21) تقطير جاف ثم الكلة ثم نيترة (22) ء جميع ما سبق 

(23) ج الاثنين معأ (24) 1 - ج الاثنين معأ 2 -ء لاشيء مما سبق 3 - | أكبر 

(25) ب 9 (26) ج جدلآن 6 (27) ب أيثيل بنزين (28) ج كربوكسي بنزين 


(29) ج مجموعة أمينو (30) ج 1-كلورو2-ميثيل-4-نيترو بنزين 
(331) ج 4-برومو-2-كلورو-1-نيترو بنزين (32) ج بنزين عطري 


(33) ج الاثنين معأ (34) ب أسهل (35) ء يحتوي علي روابط باي 

(36) ج كلاهما (37) ء الاحلال (38) 1 > ب هلجنة بالاحلال 2 2 ب لا فلز 

(39) 1 > ب هاليدات الآريل 2 دب 

(40) ج ثنائى كلورو ثنائى فينيل ثلاثى كلورو ايثان - (41) ج 1-1/.7 

(42) ج لادلا (43) ج خليط النيترة (44)ء رباعي 

(45) ج الاملاح (46)ج الاحماض (47) ج السلفنة ١‏ (48)ج قلوية 

(49) ء رأسي / متاينة([50) ج و50 (51) ب المنظف الصناعي(52) ب الاحتكاك الميكانيكي ش 
(53) ج الموضوع فى الماء المحتوى على المنظف الصناعى 1 
(54) ج +01 (55) ج ج0,11© (56) ج مستحلب (57) أ ذيل كل منظف ١‏ 
(58) 1 > ء أول افراد أنواع الهيدروكربونات ‏ 2 ج سهلالاسالة 23<تء 6 ' 
4 -ب 2 5 - ب الميثان والايثيلين 6 - ج البروبان الحلقي 7 - ب البروبان الحلقي ' 
8 > ج الايثيلين والاسيتلين 9 > ج الايثيلين / هدرجة وهلجنة ' 


الشامل فى الكيمياء بيد ل 


الإجابات النموذجية 


0 ب البنزين العطري 1 ج هلجنة البروبان الحلقي 
2 ت ب الناتج من اضافة حمض الهيدروبروبيك الى الاسيتيلين 
(59) 4 ولاه ولاج 10م 


(60) ب تسخين شديد ثم تبريد ثم بلمرة ثم هدرجة (61) | 89.6 


00 الدررس السادس 


من بداية الكحولات حتي نهاية تحضير الكحولات الأولية أحادية الهيدروكسيل 


(21)1ج 3 2ب 2 3 ب مشبع 4 ج رلالا- 
5 ج ,+0االوواآو) (2) ج ضعف (3) ج نيتروجين (4) 1ه ج الماء 
2 * ج كحول 3 ب مشتق هيدروكربون غاز (5) ج تساوي 
(6) ء 1 - بيوتانول (7) ج 1 - هبتانول (8) ء 2 - ميثيل - 2 - بروبانول(9) ج كحول أيزو بروبيلي 
(1:11)10 (11) ج الثالثية (12) ب يساوي (13) ب الجلايكولات 
(1)14 أولي (15)ء ثلاثي الهيدروكسيل(16) ج ثالثي (17)ب 2 
(18) ء جميع ما سبق(19) 1 ب 602 2 2ج أقدم المركبات العضوية 3 2 ج قدماء المصريين 
(20) 1 ب تحلل مائي2 > ب الكتلة المولية 3 2 ج ألدهيد عديد 4إ0 4 ج عامل حفاز 
5 > ب نفسه (21) ب هيدرة الايثيلين (22) 1 2 ج تكسير 
2 2 ج لا يمكن بلمرته بالإضافة 3 > ب نزع الماء 4 ج بتروكيماوي 
(23)ء جميع ما سبق(24) ب 2-ميثيل -2- بروبين (25) 1 12 سوائل عضوية 
2 ب أحمر 3 ب ذو رائحة كريهة وتسبب الجنون وفقدان البصر (26) ج كحول ثانوي 
(27) 1 > ب ملح هالوجين 2 * ب يحتوي على 3 ذرات كربون على الأقل 
3 ج يذوبان في الماء 4 : ج 82011011 (28)ء كيتون | 
(29) ء مشتق هالوجيني لكحول ثانوي (30) ج يتماثل (31) 8 
الدرس السابع 

الخواص الفيزيانية والكيميانية للكحولات 

(1) ج مواد تحتوي على مجموعة هيدروكسيل لم لهما تساوى 7 (2) ج مواد قابلة للاشتقاق 


| 

(3) ج الكحولات تذوب فى الماء لانها تكون روابط فيزيائية مع الماء 
(4) ج الكحولات درجة غليانها أكبر من الالكانات (5) 1 ا ء ثلاثي الهيدروكسي 2 2| مرتفعه ا 
3 ا أكبر (1)6 2 ب 8220 2 * ج الاثنين معأ 3 » ب أقل 


' 4 ب أقل< 25 المركب الثاني والثالث (7) ج البوتاسيوم ١)8(‏ 4 :0م 

. (9) ء /ا2.9- (121)10 أكبر 2 دتء مركبات هيدروكسيلية 3:ج 8,8 

١‏ (11) ب نفس (12) ج بالهيدروجين (13) ب مشاركة الكحول الايثيلى عند تفاعله مع حمض معدني 
ةم يذ 0 02003-3-32-:-:-:-:>:>30٠0٠٠‏ الشاهل فى الكيصد 1 و 2 


الإجابات النموذجية 


(14) 1 2 ب قاعدي 2 !| تام 


(1)15 » ب اقل 

2 > ج تام الاختلاف في ظروف التفاعل 0 23 ب مركبات معدنية (16) ب تفاعل أكسدة 
(17) ج نوع الكحول (18) ج تساوي (19) ج إيثانال 

(20) ب هواء الزفير (21) ج كيتوني (22)ء لاشيء مما سبق 
(23) ج ذوبان الكحول في المحلول الماني للبرمنجانات بدون تفاعل (24) ء 180 / الكين 


(25) ء كبريتات بروبيل هيدروجينية فى 080" (26) ج السبرتو الأبيض / الميكروبات 
(27) أ كحول اولي أحادي الهيدروكسيل (28)ء لاشيء مماسبق ‏ (29)| الضعف 


(30) ج الايثانول (31) 1 > ب سائلة 2 > ج لا تتغير 

3 ج يساوي 4 2 ج يختفي الزيت (32) ج تفاعل الايثانول مع حمض معدني 

(33) 1 2 ب حدوث تفاعل كيميائي 2 ء عود ثقاب مشتعل 3 2 ب مادة صلبة بيضاء تذوب في الماء 
(34) ج نزع ماء ثم هدرجة ثم هلجنة ثم تحلل ماني قلوي (35) ج نزع ماء ثم أكسدة 

(36) ء وقود منزلي (37) 3 ي10اد© - 0لاوع (38)ء أولي أو ثانوي 

(39)ء جميع ما سبق (40) © قلوي - حامضي - حامضي - حامضي 

(41) 6 (42)ء بروبانال أو بروبانويك أو بربانون 


.2 الدرس الثامن 


* من الكحولات ثنائية الهيدروكسيل حتي نهاية الفينولات 
(1) ب عدم وجود الايثيلن جليكول مختلطأ بالحبر (2) ب كحول ثنائي الهيدروكسيل 


(3) ج سائل شديد اللزوجة (4) ج هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل 
(5) ج تحلل ماني قلوي ثم نيترة (6) 1 ب مشتق اليفاتي 0 22ب 2 
3* ج 3 7(7)ء الكربوهيدرات (8)ء الكربوهيدرات (9)أ عدد المجموعات الوظيفية 


(10) أ الخواص الكيميائية / الكتلة المولية (11) ب كيتون عديد الهيدروكسيل 
(12) ج عدد مجموعات الهيدروكسيل / نوعيهما لمركبات هيدروكسيلية (13) ب أروماتي 
(14) ب أرثو ثنائي كلورو بنزين (15) ء مركب هيدروكسيلي أروماتي 


(16) ج مركب اروماتي ومركب هيدروكسيلي أروماتي (17) ب مطول قلوي قوي ' 
(18) | الخواص الكيميائية / الكتلة المولية (19) ج لهما تأثير كاو علي الجلد (20) 1 أقل ١‏ 
١2 1 )21(‏ متساوية 2 * ب خطوتين 3 ج اختزال ثم هلجنة ' 
(22) ج جميعهم غير مشبع (23) ج تفاعل الفينول مع هيدروكسيد الصوديوم ' 
١2 1 )24(‏ أطول واضعف 112 د 
3 * ب عدد الالكترونات المكونة لكل منهما(25) 1 2 أ الرابطة (1) 2 2تء لاشيء مما سبق ظ 


3 ب أقصر 4ج مجموعة الاريل (26) 1 ت ج كلاهما حمض معدني 2 2 ب أروماتية 


الإجابات النمهوذجية 


3ب ع 4ج سالفنة 25م 6>ء م0 
(27) ء حمض البكريك (28) 1 > ج مشتقات الهيدروكربونات 
2 > ب بلمرة بالتكاثف 3- غير عضوي 4 > ب بني قاتم 
5 -ء البوليمر الشبكي 

(29) ج البلاستيك الشبكي (30) ء بلمرة بالتكاثف 

(31) 1 >1 عضوي 2 > ج بنفسجي 

(32) ء شحيح الذوبان ولونه ابيض 

(33) 1 > ج تكائف الفينول مع الفورمالد هيد 2 > ج جزئ ماء 
(34) ج الكحولات ثنائية الهيدروكسيل (35) ج معدنية 
(36) 1 12 الأول 2 > ب الثنائي 3 >! أكبر 

(37) ج يساوي (38) ج آولاع (39)ء بءج 


(40) 8 هدرجة - أكسدة - بلمرة 
(41) ء طول الرابطة بين هيدروجين واكسجين مجوعة الهيدروكسيل أطول من طول الرابطة بين الاكسجين وكربون 
حلقة البنزين 

(42) ء تنقيط ماء - بلمرة حلقية - هلجنة - تحلل مائي 
(43) ب تقطير جاف - هلجنة - تحلل مائي قلوي - نيترة 
(ه4) ١‏ 2 (45) ج 2>8> ©8>2 


03 5 1 
6ي# ‏ الكة شان انلك عاد 
9 رس - ١‏ 


الاحماض الكربوكسيلية 


2 ء لا توجد إجابة صحيحه 


(1) 1 2 ج 5014 لهم أكبر من 7 


3* ب حمض كربوكسيلي (2) ج المجموعة الفعالة 

(3) ب الدهنية (4) ء جميع ما سبق (5) ج إسترات 
(6) ء قاعدية الحمض (7) 1 2ء المشتقات الاروماتية 

2 > ج عدد المجموعة الوظيفية 3 > ج الاليفاتية 

4 3 (8) ج 3,2- ثنائى كلوروهكسا ديكانويك 

(9) ب حيواني (10) ج عديد (11) 11 

(12) ء أحماض كربوكسيلية (13) ج حمض كبرتيك مركزماء وبكتريا 
(14) ء تسخين شديد وتبريد سريع ثم هيدرة حفزية ثم أكسدة 

(15) 1 2 ج المجموعة الفعالة 2 >| أكبر 

3 > ج سوائل كاوية لها روائح نفاذة 

١2 1 )16(‏ مشتقات مشبعة 2 > ج مجموعة ميثيلين 


الدندةد الف الشا ل فى الكيمياء 


الإجابات النهودجية 


3 > ج شحيحة الذوبان في الماء 


(50) ب تعادل - تقطير جاف - هلجنة - تحلل قلوي - أكسدة تامة 


(17) 1 > ج لا ينوب في الماء 2>ء 10 

3 > ب برابطتين (18) 1 ١>‏ أكبر 2 > ب نصف 

3م 4 - | المركب .م 5 > ج كربونات صوديوم هيدروجينية 

6>ء لاشيء مما سبق 7 -ء ملح قاعدي 

8 >-| إستر 9 > ج الكانوات الالكيل 20١1م‏ 

1 أ اختزال » ب أكسدة 2 2ب 8 

(19) أ يساوي وأقل (20) ج تساوي وأقل 

(21) ء يتفاعل مع حمض كربوكسيلي وكحول 

(22) 1 تب ونه 2 تء بأكسجين الهواء الجوى وعامل حفاز و 40070 

(23) ج تعادل ثم تقطير جاف ثم الكلة 

(24) 1 ت ج التفاعل مع هيدروكسيد فلز 2 > لهما نفس المجموعة الفعالة 

3 ب الثاني 4 - ب الحمض الثاني 5 > ج ملح اليفاتي 

(25) 1 <ء هر8 2 > ب اليفاتي 3-ج © 

4>ب 8 5ج ©6 6>تب 8 

(26) ب حمض ثلاثي الكربوكسيل 

(27) 1 > ج عدد نوع المجموعات الفعالة 2 > ب المصدر 

3 > ب اللاكتيك (11)28 (29) أ نينأ 

(30) أ الماء العادي (31) ء أروماتي يحتوي علي مجموعتين وظيفيتين 

(32) ء لأول حمض اليفاتى يحتوى على مجموعة ميثيل 

(33) 1 2 ج حمض امينى يوجد فى البروتينات الطبيعية 2 -<ب 2 

3 19 4 > ب بروتينات 

(34) ج 3,2- ثنائى ميثيل بنتانويك (35) ج هكسانويك 

(36) ج تعادل (37) ج 4برومو-2-كلوروحمض بنزويك 

(38) ب +4 (39) ب أبسط الكانول 
(40) ج 3,2- ثنائى ميثيل بنتانويك (41) ب حمض كربوكسيلي ' 
(42) ء الميثانول (43) ج ن,0يام ' 
(44) ب لا يتفاعل مع الصوديوم (45) ب 2 مول / و0ورلايى ' 
(46) ء اختزال ثم نزع (47) | حمض الاوكساليك 1 
(48) 1 أقوي - اقل - أقل (49) 4 الكلة - أكسدة - تعادل - تقطير جاف ١‏ 


الشامل فى الكيمياء 2 000 


الإجابات النهوذجية 


(51) © ماء البروم - كربونات الصوديوم - الايثافول + حمض الكبريتيك - كلوريد حديد 111 


9 الدرس العاشر 


الاسترات 
(1) ج الاسترات المكونة لها (1)2 * ب الاسترات 

2 ت ب الكربون والهيدروجين والاكسجين 3 > احادية ومزدوجة 

(3) 1 >1 الحالة الفيزيائية 2 > جميع ما سبق 

3 ب مشتقات الهيدروكربونات 4 -ء عديم الرائحة 

(4) 1 ج بروبيونيك 2 ام 3ج © 

4 ج عدد العناصر 25 ©6 6>| قرم 

7-ج© 8 ج ميثانول 

(5) 1 ب الاميدات 2 > ء للاسترات 3ج تساوي 

(6) | أسيتاميد ٠‏ أليفاتي 

(7) ء ميثانوات الايزوبيوتيل (8) ١‏ اليفاتي 

(9) 1 > ج استره 2 > ء اليفاتي ثلاثي الهيدروكسيل 

3 > ج ثلاثي أحماض دهنية 4 ج 3 جزيئات ماء 

(10) ج بارا ثنائي كربوكسي بنزين 

(11) 1 » ج الباكليت 2 2 ج مادة تصنيع صمامات القلب الصناعية 
3 > ب المركب معدني 4 بلمرة بالتكاثف 

(12) ج طويل جدأ (13) 1 نوع واحد 

(14) ء استرات عضوية (15) ج مجموعتين وظيفيتين مختلفتين 
(16) ب الكتلة المولية (1)17*ج 5 

2 | أميد اليفاتي 3 ب غير قطبية 

4 | حمض مع حمض 5 > ج حمضان كربوكسيليان 

(18)! أميد أروماتي (19) ب مجموعة كربوكسيل 

(20) ب هيدروكسيد فلز غير انتقالي (21) ب لهما نفس العدد 

(22) ج الاحماض الكربوكسيلية (11)23 (24) ب 2 
(25) ج حمض السلسليك (26) ب التكاثف 

(27) 1 > ج مشتقات هيدروكربونية 2 2 ب الماء 3 ج استرات 
(28) ج كتلة الاكسجين (29) ب أقل ١)30(‏ أكبر 
(31) ب أقل بذرتين (32) ج 60011 8 


لاا اند الشامل فى الكيمياء 


(33) ج أميدات 
(36) ج يساوي 
(39) ج كحول 

(41) أ اسيتاميد 
(43)اء د0ورااك 
(45) ء جميع ماسبق 
(1)47 2 


الإجابات النموذجية 


(34) ج يساوي (35) | اكبر بعنصر واحد 
(1)37 أكبر (38) ب 152 جم 
(40) ج تحلل قاعدي ثم نزع ماء ثم بلمرة بالإضافة 
(42) ب هلجنة ثم تحلل ماني قلوي ثم أستره 
(44) اهم 600 
(46) 1 الكلة - أكسدة - استره ‏ تحلل نشادري 
(48) ج كحول عديد الهيدروكسيل 


الإجابات النموذجية 
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الشامل فى الكيمياءع 


الإجابات النموذجية 
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الشامل فى الكيمياء ل اه 


الإجابات النموذجية 
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الشامل فى الكيمياءع 


